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ONSEIGNETR, 


Le n'ay garde de confiderer ce Livre comme eflant mon 


Ouvrage, ny de croire qu'il ait befoin de Vous effre dedié pour 


ElMHSTRE. | 
efère à Vous. Il Vous appartient , MONSEIGNETR, 
par tontes fortes de titres. C'eff Vous qui en ave, conçen le 
deffeir , fellicité par l'amour tendre > paternel que V'ons avez 
pour les beaux Arts,€> plus encore par cette palion dominante, 
qui ne Vous permet pas d'oublier rien de ce qui petit contri- 
buer à la Gloire de nojtre grand Monarque. C ‘ef Vous auf, 
MONSEIGNETR, qui preflé par ces mefnres motifs, 
ave fourni tous les moyens > tous les Jecours neceffaires pour 
fon execution, en forte qu'il ne n'y refte d'autre part que l'honneur 
d'avoir fuivi Vos ordres | qui pourvoient tomber aifément en de 
meilleures mains. Si cet Owvrage avoit paru an ficcle de nos 
pures, où l'ArchiteËlure ne commençoit qu'a renaiftre , Of atiroif 

À le regarder commeune efpece d'infulte qu'on auroit vouln faire 
à la France , en lui faifant voir combien elle efhoit éloignée dans 
la conftruétion de fes Baflimens, de cette beanté > de cette 
magrifcence qui éclaitent dans les fomptueux Edifices de 
l'ancienne Rome ; Maïs aujourd'hui, MONSEIGNETR , 
que par Vos foins , @* par ce goufFexquis que Vous avéx pour 
toutes chofes, cette Maftreffe des autres Arts , la belle > noble 
Architeflure eff prefque parvenuë à [a derniere perfeblion ; jene 
gay fi l'on ne pourroit point plivoft s'imaginer que C'ff une epece 
d'hommage que ces illuftres monumens de l'Antiquité viennent 
rendre aux Ouvrages admirables de noflre Jiccle , aprés avoir 
reconnu que les grands Hommes , qui les ont devez , les 
Angifles , les Trajans > les Antonins ont cedé la preiniere 
place dans le Temple de la Gloire, à l'Invincible , an Grand 
> an MagnanimeL Ov1s. En dffet, MONSEIGNETR, 
comme toutes les V'ertus militaires > civiles , qui ont rendu ces 
Errpereurs Romains fi celebres , Je trowvent affemblées en notre 
incomparable Monarque , > s'y trouvent mefme en un plus 
bant degré , qu'elles n'ont parn [eparément en chacun d'eux ; 


ne peut-on pas dire aufi que ce qu'il y à de plus beau, de plus 
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fomptnenx > de plus magnifique dans leurs grands Edifices, 
fe voit en quelque forte ramalfé dans nos Ouvrages , qui felon 
toutes les apparences les [urpafferont dans pen d'années en nom- 
bre,en beanté > en magnifrence. Aprés avoir beny le Ciel d'etre 
né dans un frecle fi rempli demerveilles , © fi feconden ces fortes 
de beantez, pour lefqaelles il ma donné tant d'amour ; permet 
H%-in0), MONSEIGNETR , que je Vous rende mille 
allions de graces d'avoir jetté les Jerix [ur 107 , pour me faire 
entreren quelque part de l'execution de ces deffeins admwirables 
que Vous mediteY tons les jours pour la gloire du plas grand 
Roy du monde ; Comblé de tant de bonbenr ;il ne me refle plus à 
défirer que de pouvoir acquerir par l'étude > par le travail, 
€ fur tout par le glorieux avantage d'executer Vos ordres qui 
inftruilent, > qui animent fi pauiflamment ceux qui les reçoi- 
vent nine capacité proportionnée à l'ardeur de mon %ele, qui 
réponde en quelque forte à la pallion violente &> refpetfuenfe , 
avec laquelle je fuis , 


MONSEIGNETR, 


Voftre tres-humble , tres-obeïffant, & tres-obligé 
Serviteur À. DESGODET Z. 


PR CE. 


£ nc doure point que mon entreprife ne paroiffe bien temetaire, de vou- 

loir craitrer un fujer fur lequel les plus fçavans Architectes ont déja cra- 

vaillé, & qu'ils femblent avoir entierement épuilé : jene le fais auffi qu'avec 
beaucoup de repugnance, ayant de la peine à me perfuader qu'ilfe puiffe rien 
ajoûrer aux Ouvrages excellens que Palladio, Serlio & Labacco nous ont 
laiffez des Edifices anciens , & à ce que Monfieur de Chambray ena remarqué 
dans fon Parallele del Architeétureantiqueavec la moderne. Car la veneration 
que mes Maïtres m'ont infpirée pour les écrits de ces grands Perfonnages , me 
les ayant toûjours fait lire avec refpe&, je n'ay jamais eu la penfée qu'on y 
puft rien trouver, qui ne fuft appuyé fur derres-bonnes raifons, & j'ay prefumé 
que s’il y a quelque chofe qui ne s'accorde pas avec celles donrle vulgaire eft 
capable, ces Aurheurs en ontd'autres pardeverseux quinousfontinconniies, 
& fur lefquelles coute nôtre capacité ne nous fçauroit donner d'autre droit, 
que de les deviner fi nous pouvons, pour en faire nôtre profit. 

Dans certe loüable prevention j'ay cherché ce qui pourroit avoir fair, que 
ces Autheurs fi celebres ont negligé la precifion & l'exactirude qui manque 
aux defcriprions & aux deffeins qu'ils onc donné au public ; car enfin on ne 
peut pas dire que les mefures y foient juftes, ny que le gouft & roures les parti- 
cularirez des originaux s’y trouvent exatement rapportées dans la verité, puif. 
que la plufpart de ces chofes font differentes dans les livres de chacun deces Ar- 
chiteëtes; & qu'ileft conftanc que même avant mes remarques, qui font voir 
qu'ils n'ont pas dit les chofes comme elles fon, ils s'étoient déja demencis les 
uns & les autres. Il m'éroit venu d’abord dans l'efprit,que ces grands Autheurs 
n'avoient pas jugé qu'une telle exaéticude fuft d'aucune ucilité; l'excellence & 
la beauté qui fait admirer les Edifices des anciens, ne dependant pas des mi- 
nurics de ces proportions, & des autres circonftances de certe nature, fans 
lefquelles on peut dire que leurs ouvrages ne laiflent pas d’éclarter, & de pa- 
roiftre avec route leur grandeur, & coute leur majefté. Mais confiderant que 
ces Aurheurs ont marqué toutes les proportions des parties, jufqu’aux plus 
petites & moins importantes : j'ay penfé qu'il falloit croire que ne s’accordant 
pas dans leurs mefures, il pouvoit y enavoir du moins un d’entre eux qui y 
euft mis les verirables. Et cetreexacitude de ces grands Maïtres à correr cou- 
tes les mefures , femble faire entendre, qu’il y a des mifteres dans les pro- 
portions de l’Architedure, qu'il n’eft donné qu'aux Sçavans de penetrer ; & 
que de même que dans le coursdes Aftres, & dans les Organes qui fervene 
aux plus nobles fonétions des Animaux, il y a des mouvemens & des con- 
formations dont onignore les caufes & les ufages, quoique l’on foit affeuré 
qu'il n'y a rien dans ces Eftres fi parfaits qui ne ferve à quelque chofe ; 
ilfe peut faire aufli que les Sçavans en Archirecture, qui ont part aux fecrets 
de cette grande Maitreffe des Arts, font lesfeuls qui fçachenr le fin de ces pro. 
portions; &ques’il yen a quelqu’unes donr les raifons échappent à leur con 
noiflance, il fau juger par celles qu'ils ont découvertes, de celles qui ne 
font pas encore trouvées, & eftre afleuré du moins que ces grands exem- 
ples que les anciens nous ont laiflez , ne fçauroient être affez exa@ement 
imitez. 

Ma premiere intention a doncefté lors que j'ay entrepris de mefurer avec 
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precifon les antiquitez de Rome, de fçavoir lequel de ces Autheuts qui font 
en repurarion devoic être fuivy , comme ayanr donné les verirables mefures. 
Mais lors qu'étanr fur les lieux j'ay employé tout le foin neceflaire pour êtte 
éclaircy fur ce doute, j'ay efté bien furpris de rrouver un autre éclairciflement 
que je ne cherchois pas, qui a efté de voir que ceux qui ont mefuré jufqu’à 
prefent les Edifices antiques ne l’on pas fait avec precifion, & qu'iln”y aaucun 
decous les deffcins que nous en avons, oùil ne fe trouve des fautes tres-confi- 
derables. 

Quoy que ce ne foit pas une grande lotiange , que d’avoir eu la patience de 
prendre routes ces mefures , & que la capacité des excellens hommes qui ont 
ramaflé les deffeins des Edifices antiques , & qu’ils nous ontexpliquez avec 
rant de doctrine ne foit pas beaucoup intereffée dans les defauts qu'on y voit, 
qui ne doivent être impurez qu'à des Ouvricrs qu'ils ont employezà cerravail, 
lefquels n’onr pà fçavoir que par conjecture, & par eftime beaucoup de chofes, 
pour être ou prefque inacceffibles par leur hauteur,ou cachées dans la verre dont 
ellesétoient couverres;je n’auroisneanmoinsjamaiscu la hardiefle de paroître en 
public,en une qualité aufli peufavorable qu'eft celle dercformareur desOuvra- 
ges generallement approuvez, fi jen’avois efté obligé d’obeïr à des Puiffances, 
& de déferer à des approbations quiont dû furmonter & moninclination àne 
me point produire, & la deffance que mon âge me doit raifonnablement faire 
avoir dans une entreprife de cette imporrance. 

Il eftdonc à propos avant que de juger de ma conduirte fur l'edition de cet 
Ouvrage, que l’on fçache avec quel efprit je l'ay entrepris; par quelle con- 
duite il a efté mis en l’eftac oùileft, & ce qui m'a porté à le publier : car la 
verité eft que je ne l'avois premierement entrepris que pour mon inftruétion 
particuliere. 

Monfeigneur Colbert Surintendant des Baftimens du Roy, pour executer 
le deffein que Sa Majefté a de faire cultiver les Sciences & les Arts en fon 
Royaume , avec un foin, & par une magnificence digne de fa grandeur , 
ayant étably une Academic d’Architeéture dans le Palais Royal , où il 
y a des affemblées des Archire‘tes du Roy. J'obrins en 1671. la per- 
miflion d'être prefent à ces confetences, où aprés avoir pendant prés de deux 
ans profiré des avantages qu’il y a d'entendre des perfonnes confommées dans 
coutcs les connoiffances de l’Archireéture ; je fus fur la fin de l'année 1674. 
envoyé à Romeavec les Academiciens que le Roy yentrerient pour étudier 
l’Architeëture, la Peinture & la Sculpture ; je partis avec refolution de 
ne rien épargner pour me prevaloir d'une occafion fi favorable au defir 
ardent que j'avois de m’inftruire; & me propofay d'employer dans ce voyage 
toute la peine & route la parience neceflaire pour venir à bour de ce deflein : 
je ne manquay pas de matiere. D'abord nous fûmes pris des Turcs qui nous 
menerent à Alger, & nous y retinrenc prifonniers pendant feize mois, d'où 
ayantefté delivré par un échange que le Roy fir , je neme trouvay poinr en- 
core à Rome dans la liberté que j'aurois pà defirer, pour étudier à ma Ima- 
niere ces excellens monumens de l'efprit , & du fçavoir des anciens, que 
j'avois fouhaité de voir avec tant d'empreffement, & que j'avois intention 
de connoiftre, & d'examiner avec une exaétirude quine m'étoit pas permife, 
Je voyois que pour dererrer ce qui cftoit caché, & pour approcher comme 
je voulois de ce qui eftoit élevé, il me falloit faire des depences , & medon- 
ner des peines qui eftoient beaucoup au deflus de mesforces. Mon zele 
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heantmoins & ma perfeverance furmonterenc enfin coutes ces dificultez. 
Car j'ay trouvé le moyen pendant feize mois que j'ayeftéà Rome, de defliner 
moi même rôus cesanciens Edifices dont j’aylevé les plans,& faicles élevations 
&les profils, avec couresles mefüures que j'ay prifes exaétement, ayant obfervé 
les concours des ornemens dans leur gouft, & dans les differentes manieres 
qui s'y remarquent, J'ay verifié le rouc plufieurs fois pour me confirmer dans 
une cerricude donc je pûfle repondre, ayanc fair foüiller ceux quieftoienten- 
cerrez, & fait drefler des efchelles & autres machines pout approcher de 
ceux qui eftoient beaucoup élevés afinde voir de prés &prendre avecle Com- 
pas les hauteurs & les faillies derous lesmembres ,ranten gencral qu’en parti- 
culier jufqu'aux moindres parties. 

Ayant communiqué ces deffeins à Meflicurs de l'Acidemie Royalle d'Ar- 
chitc&ure , lors que j'ay efté de recour, & à quelqu’autres perfonnes tres in- 
telligences pour les examiner ils m'ont remolgné de les approuver aflez pour 
me donnerla confiance de les prefencer à Monfcigneur Colbert , qui m'or- 
donna de les mettre en étac d’être gravez parles plus habiles de ceux qui 
gravent l'Architecture pour le Roy , & d'être imprimez : Voulant que le 
cout fuc fait aux dépens de Sa Majefté, afin que rien ne manquât de fa part 
à la perfection de cer Ouvrage. 

Dans la confrontation que je fais des mefures que j'ay prifes avec cellesqui 
font marquées dans les Autheurs que j’ay déja nommez , je fais deux clafles 
de ces Aucheuts, car Palladio, Labacco & Monfieur de Cambray ont éra- 
bly desmefures precifes, avec lefquelles ils mefurent toutes les particules des 
Baftimens qu'ils décrivent; & Serlio n’en donne poinr: c'eft pourquoy jay 
rapporté coutes les proportions des parties des Edifices qu'il a deffinez au 
diametre qu’il donne des colonnes, fupofant que ce diamettre a efté bien 
mefuré ; & je compare les mefures qu'il donne , & les mefurcs des autres 
Autheurs aux mefures que j'ay prifes, lefquelles fonc de deux fortes: les 
unes fonc prifes avecle pied Parifien , que l'on nomme pied de Roy, dont à 
chaque plan aux élevacions & profils en pecit j'ay chiffré les mefures d’un 
côté : les autres fonc prifes avec le diamertre du bas des Colonnes de cha. 
que Edifice, que je divifc en deux modules, & chaque module en trentepar- 
ties : de forte que tour le Diamertre entier eft divifé en foixante parties, le 
nombre defquelles j'ay chiffré à chacune des parries que j'ay mefuré, & l'ay 
mis à l’autre côté du deffein. Pour les profils en grand je les ay tous mefu- 
rez & chiffrez par le module, afin qu’on puiffle confronter les proportions 
des uns avec les autres, & que les Etrangers en puifflent connotftre les 
mefures. J'ay defliné cous les profils en grand fur la mcfme grandeur de mo- 
dule, pour les pouvoir cénfronter à veüic d'œil, fans qu’il foit befoin de cal. 
cullet les parties. 

On trouvera peut-cftre la grande precifion des mefures que je donne, avoir 
quelque chofe d'inutile ou de trop affecté, lorfque par exemple je remarque 
que fur une longueur de neuf ou dix Toifes, quelqu'un des Autheurs que 
j'examine s'eft crompé de fix ou fept lignes : mais je n'ay pas crû quepour 
évirer le reproche d’une vaine oftentation d'exaétitude , je dûffe m'abftenir 
d’expofer les chofes telles que je les ay trouvées, puifque cecre exadtitude cft la 
fule chofe dont il s’agit icy. Car s’il m'eft échappé en deux ou croisendroirs 
de faire quelque reflexion fur les particularitez que j'ay remarquées , je 
nc les donne point comme venant de moy ; mais comme les ayant entendu 
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feire dans les conferences de l’Academie: & quoique ces reflexions foient 
fondées fur des opinions particulieres à quelques uns de la compagnie , & 
non receües par les autres, elles m'ont aflez couché l'efprit pour ne me pou- 
voir empefcher de les rapporter en des occafons où les exemples de la pra- 
tiques des anciens fembloient en quelque façon les appuier , de telle forte 
neanmoins que la liberté demeure coute entiere au Lcéteur d'en juger avec 
beaucoup de facilité , ayant devant les yeux les pieces fur lefquelles il doit 
juger. 

Les deffeins que j'ay donnez reprefentent les Edifices en l’eftat qu'ils font; 
& je n’ay poincimité les Autheurs qui ne fe font pas contencez de les reftau- 
rer, mais qui les ont comme rebaftis cout de nouveau, compofant un grand 
Temple fur crois Colonnes qui en reftent : & fi j'ay fuppléé quelque parti- 
cules, comme des volutes ou des feiulles qui manquoient à des Chapiteaux, 
je ne l'ay fait que parceque les particules femblables qui y reftoient, empc- 
choient de douter, que celles que je reftaurois, n'euflenc efté de la mefme 
maniere queje les ay faites. 

Je n'ay parlé dans le citre de ce Livre que des Edifices de Rome; 
parceque ceux desautres lieux que j'y ay joint font en fi petit nombre, qu'ils 
ne valoient pas la peine d'en faire un article à part. Jay mis enfemble 
ceux qui font de mefme efpece comme les Temples, les Arcs, les Theatres, 
&les Amphicheatres, les Bains,&c. Er l'ordre que j'ay fuivy pour les placer, 
eft celuy de la grandeur & de la beauté des Edifices, plüroft que celuy de 
l'antiquité, qui eft une chofc dont on ne convient pas fi bien, & dont 
on n’a point de certitude, ; 
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NOTA 
É ] Outes les faillies desbafes, des chapiteaux, des entablemens & des profils de ce 


Livre, font à compter de la ligne qui paffe parle milieu des colonnes ou pilaftres, 
ainfi qu’il eft expliqué àla 28. page, 

Les corniches, & autres moulures , qui ne font pas retour, ne laiffenc pas d’eftre 
profilées en ce Livre, commefiellesle faifoient, pouren faire connoiftre les profils, & 
pour y pouvoir mettre les chiffres desmefures , afin de n'eftre pas obligé de repeter des 
deffeins fans necefliré. 

I ne faut pas s’'eftonner fi les mefures, qui font examinées felon le module, nefe 
rapportent pas à celles des mefmes deffins qui font examinées felon le pied de Roy; 
parce que lors que le diametre descolonnes des deffeins des Aureurs, qui font examinés, 
eft ee grand ou trop petit, il fair changer les proportions , lors qu'il eft reduit en 
modules. 
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ADDITIONSVET FAUTES ANCOBRFIGER;, 


P Age2.ligne 46. & par le deflus , 1ifex & par le deffous. 1 
Page 10. ligne 15. celuy de deffus déplaift , /i/ex celuy de deffus eft beaucoup ruiné & 
déplaift. 

ss 18. ligne 23.bombée, lez bombée par lescoftez. 

Pagezr. lignes. vonr au milieu du carré , il fant adjoufler : ce qui eft pratiqué pour 
faire que tous ces degrez foient vûs d’une mefme façon dans chacun des carrez, & que 
Les degrez qui font au bas des carrez, ne foientpas cachez par la faillie, qu'ils ont les uns 
fur les aurres. Cetre pratique eft examinée cy-aprés dans l'Explication dela X VIII. 
Planche. 

Page 14. ligne 23.au deffous des colonnes, i/éx au deffus des colonnes. 

Page 28.ligne23. par pardeflüus, life pardeflus. 

Page 39. ligne 3. de ces cloux, lifez de ces cloux de la mefme grandeur qu'ils font. 

Pagc 4t ligne 39. de la frize laquelle fairun, /ifex & de la frize qu'il joint parun, 

Page 48. ligne 7.reprefentation du haur, li/ez reprefentation du fuft. 

Page sr. ligne 6.ilnedefligne, liféx ilne define. 

Page 57. ligne 0. aplusdefaillies, liféx a peu defaillie. 

Page 84. ligneur. dontlescoftez, l/6x dont lescoites. 

Page84. ligne penultiéme, eft trop haute, offez ef. 

Page 88. ligne 47. deux quarts, h/ex deux tiers. 

Page 94. ligne 9. aprés au Chap.6. du 4. Livre. il faut adjouffer : les feneftres font auffi 
retrecies parle haut, & ileft à remarquer que leurs chambranles fuiventunimenrlerour 
des feneftres par les coftez & par Le haut, & pofent à cru fur l'appui par le dchors du 
Temple; mais par le dedans les chambranles ontdesorcillesou croffettes par Le haut & 
parlebas, & tournentfous l'appui par le bas des croifées. 

Page 100. ligne 27.toure lice, lifez tout lice. ligne 33. parallele, lifx paralleles, 

Page 105. ligne 2. qui fonc deflusla bafe des colonnes, li/éx qui fonc deffus , la bafe des 
colonnes. à | 

Page 110. ligne 4. ce Temple, /fez dans ce Temple. 

Page 148. ligne penultiéme vortillées, /éxtortillé, : 

Page 154. ligne 4. reperez au bas de lacolonnc. Il y a, lifez tepetez. Au bas de la 
colonne il ya. . 

Page 177. lignes12.&13.avec les focles fous la bafe vingt picds cinq poucesun tiers} 
le chapiteau &l'entablement, /5/éx aveclefocle fous la bafe & le chapiteau vingt pieds 
cinqpoucesun tiers, &l'entablement. 

Page 193. ligne 16. à l'endroit marqué F & O , lifez à l'endroit marqué F & G. à 
la meme page ligne 36. dofer BifEX poter. 

Page 210. ligne 13. comme il faut, lifex comme elles font. 

Pagc228.lignes23.&24. des petits harpons, /if£7 de petites pattes. 

Page 238. ligne 7. de petits harpons, liféx de perites pattes. : 

Page 251. ligne 7. de rrois parties, hfex de trois pieds. 

Page 288. à la fin du texte il faut adjoufter: 

Palladio rapporte dans fon Ordre Tofcan quelques particularitez du premier Ordre 
de cet Amphitheatre. Mais ny le caractere , ny les mefures qu'il en donne, ne fontpas 
verirables. [1 mer un feul filet au lieu des deux qui font au chapiteau fous la doucine, 
qui eft à Ja place de l'Echine. Il met un caver ou cymaife Dorique au tailloir qui n'yeft 

poinr, &il merencore un filer fous la doucine du hauc de la corniche qui n'y eft poine 


auff. Pour ce qui eft des proportions il fairtousles filers de la moitié plus petits & plus 
delicats qu'ilsnefonr. 


PERRIN ENEIC EN DIEU RON 


Y OUIS PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE ET DE 
NAVARRE: À nosamez & feaux Confcillers les Gens renansnos Cours de Pare . 
lement, grand Confeil, Maiftres des Requeftes ordinaires de noftre Hoftel , Prevoft 
de Paris, Baillifs , Sencfchaux, leurs Licutenans Civils, & autres nos Jufliciers & 
Officiers qu'il appartiendra, Salut. Le ficur AnroiNE Descoperz Architecte Nous à 
fait remontrer que pendantle fejour qu’il a fait à Rome, ilatres-exaétemenc defliné & 
mefuré les Anciquitez qui y reftenc, donc il auroit faicles Explications, lefquelles il 
defireroir faire graver & imprimer fous les vitres d’Edifices antiques de Rome , s'il en avoit 
nos Lettres de pcrmiflion fur ce neceflaires. À ces caufes voulant favorablementtraitter 
l'Expofant : Nous luy avons permis & accordé , permcttons & accordons pat ces 
Prefentes, de faire graver toutesles Planches neceflarces, & faircimprimer en Latin & 
en François ledit Livre , en un ou plufieurs Volumes , en elle grandeur, marge , 
caracteres, & autant de fois que bon luy femblera , pendant le temps de vingt années 
entieres & confecutives, à commencer du jour qu’il fera achevé de graver & imprimer, 
iceluy vendre & diftribuer partoutnoftre Royaume. Faifons défenfesà rous Libraires, 
Imprimeuts, &autres d'imprimer, graver, faire imprimer & graver ledit Livre, iceluy 
vendre & diftribuer fous quelque pretexte que cefoit, mefme d’Impreflion étrangere, 
fans le confentement dudit Expofant, ou de fesayans caufe , à peine deconfifcation des 
exemplaires contrefaits, trois mille livres d'amande, dépens, dommages & interefts; à 
la charge par ledit Expofant de faire graver & imprimer ledic Livre fur debon papier & 
en de beaux caracteres, fuivant le reslement de la Librairie & Imprimerie du r. Juin 
1618, repiftté en Parlement le neuviéme de Juillet enfuivant, &d'en faire mectre deux 
Exemplairesen noftre Bibliotheque publique un autre en noftre Cabiner des Livres 
de noîftre Chafteau du Louvre, & un en celle de noftre cres-cher & feal Chevalier, 
Chancelier de France le fieur LE THLLIER à peine de nullité des Prefcntes. Du 
contenu defquelles Vousmandons & cnjoignons faire joüir ledit Expofant &fes ayans 
caufe pleinement & paifiblement, ceffant & faifant ceffer tous croubles& empèchemens 
contraires. VouLonNs qu'en mettantau commencement ou à la fin dudit Livre l'Extraic 
des Prefentes, & qu'aux copies d'icelles collationnées par l'un de nos amez & feaux 
ConfcillersSecreraires foy foitadjouftée comme à l'Original. Commanpoxs au premicr 
noftre Huiflicr ou Sergent fur ce requis faire pour l'execution des Prefentes tous aétes 
& cxploits neccflaires , fans pour ce demander autre permiflion : Car tel eft noltre 
plaïfir. Donne’ à faint Germain le quatorziéme jour de Janvier l'an degrace mil fix 
cens quatre-vinor-deux, & de noftre regne le trente-ncuf. 


Par le Roy en fon Confeil , D'ALENCE. 


Achevé d'imprimer pour la premiere fois, en vertu du prefent Privilege ,le 12. jour de 
Mars 1682, 


Registré fur le Livre de la Communauté des Libraires y Imprimeursde Paris, le 30. Janvier 
1682. fuivant l'Arresl du Parlement du 8, Auril 1653. € celuy du Confeil Privé du Roy ds 
27. Fevrier 1665. C. ANGOT Syndic, 


À PARIS 


De l'Imprimerie de JE AN BAPTISTE COIGNAR D, Imprimeur 
& Libraire ordinaire du Roy, , ruë faint Jacques, à la Bible d’or. 
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CA PAMR ET 


Du Pantheon aujourd'huy nommé la Rotonde. 


OMME ce Temple eft le plus entier & le mieux excecuté de 
ceux qui fonc reftez jufqu’à noftre cemps, c’eft par cer Edifice que je 
commence la defcription de ceux quej'ay mefurez. Il fut édifié par 
Agrippa gendre d’Augufte qui le dedia à tous les Dieux , mais parti- 
culierementà Jupiter le Vengeur &à Cibele; on voit encore à la 
face du portique dans la ftife cette infcription . 


MÉPNGIRNIR ASIE SC OSRNERMNNANTREE CIN 


A L | Le Portique ayant efté ruiné par le tonnerre , fut refait par les 
Empereurs Severe & M. Aurelle, ainfi qu’il fe voir par l'inferiprion qui eff fur les bandes 
de l’architrave ; car dans la Superieureil y a en petit caractere : 


IMDP. CAES. SEPTIMIVS. SEVERVS. PIVS PERTINAX. ARABICVS. PARTHICYS, MAXIMVS: 
PONT.MAX.TRIB. POT. XI, COS.11I. P, P. PROCOS. 


Ec dans la bande dumilieueft écrit, 


ET. 1MP, CAES. M. AVRELIVS. ANTONINVS. PIVS. FELIX. AVG. TRIB. POTEST. V. COS. 
PROCOS. PANTHEVM. VETVSTATE. CORRVPTVM. CV M. OMNI. CVLTV.RESTITVERVNT. 


Le Pape Boniface IV. fous l'Empereur Phocas dedia ce Temple à Dicu fouslenom de 
la Sainte Vierge & derous les Saints Martyrs. Deux colonnes du portique ayantefté cranf 
portées en un autre lieu , le Pape Urbain VIII. en 1627. les fit replacer & refaire leurs deux 
chapiteaux qui manquoienc, firreftaurer le frontifpice, aplanir la place & découvrir les 
deux dernieres marches d'enhaut, par lefquelles on monte au portique. Il fit aufli enle- 
verles tirans & autres picces de bronze qui eftoientreftées du comble, qui autrefois cftoit 
aufli couvert de bronze: cela fe voit écrit en deux inferiptions qui font fous le potrique 
aux deux coftez de la porteen l'une defquelles on lit 


Pantheum edificinm voto terrarum orbe celeberrimum ab Agrippa Augufli genero impiè Toni ,cate- 
rifque mendacibus Dis confécratum, à Bonifacio IV, Pontifice , Déipare cr Santis Christi 
A 


sal 


2 DUMP A NSTEUEIOLN: 


Martyribus pie dicatum Urbanus VIII. Pont. Max, binis ad campani &ris nfum turribus 
exornavit € bona contignatione muniuir. 
An. Dom. 1632. Pontif. 1 X. 


Eten l'autre cofté eft écrit: 


Urbanus V1 II. Pont, Max. vetuftas abenei lacnaris reliquias in Vaticanas columnas , co belli- 
ca tormenta conflavit , ur decora inutilia , é* ipfi prope fama ignota , fierent in Waticano 
Templo Apoflolicifépulchri crnamenta , in Hadriansarce infrumenta publice fecuriratis. 

An. Dom. 1632. Pontif. IX. 


"AY faitvingt-trois Planches pour ce Temple, donclapremiere reprefentele Plantanc 
du Temple que du Porche , que l'on appelle vulgairement le portique , avec les com- 
partimens du pavé de l’une & de l'autre partie. La figure du Temple eft circulaire, 
ayant fept Chapclles placécs dans l'épaiffeur du mur, dont les fix des coftez font fermées 

ar des colonnes, & la feptiéme qui cit au milieu vis-à-vis l'entrée, cit ouverte ; ayant 
feulement deux colonnes en faillieaux coftez. Des fix Chappelles des coftezilyena deux 
de chaque cofté qui font quarrées , &uneen chaque milieu quieft en demy rond , de mef- 
me que la grande du milieu qui cft au droit de l'entrée. Plufieurs tiennent que certe Cha- 
pelle du milicu a efté faite depuis que ce Temple a eflé confacréà Dieu , mais les orne- 
mens quiy fonc aufl bien travaillez qu'au refle du Temple , fonc juget le contraire : & 
s'il y a quelque chofe qui puiffe Faire croire qu’elle n'a pasefté fäire en mefine tempsque 
le refte du Temple, c'eft queles deux colonnes qui font aux coftez font cannelées diffc- 
remmenc desautres,ayantun aftragale pote fur la face qui eft entre les cannelures; & que 
les moulures de l'entablement qui fur faillie fur ces colonnes, & qui fait le demi cercle 
du dedans de la Chappelle ,ncs'accordcnt pasavec les moulures durefte de l’enrablement 
qui fait le circuit du Temple ;quoy que les unes & les autres ayent les mefmes profils & 
les mefines hauteurs. Les pilaftres qui font aux coftez des fix Chappelles des coftez du 
Temple font quarrez en leur plan, ayanr uneface quientre dans la Chappelle, & quire- 
garde la colonne qui luyrépond. Laligne qui pafle par lemilieu du pilaftre, tend au cen- 
tre du Temple, comme aufli les faces des demi-pilaîtres qui font aux angles rentrans des 
quatre Chappelles quarrées. Entre chacune de ces Chappelles il y a uncefpece de taber- 
nacle, ornéde deux colonnes avec des pilaftres derriere, qui portentun fronton, Dans 
l'épaifleur du mur il y a des efpaces vuides en forme de chambrertes , lefquelles font vou- 
réesen niches, &il ÿena troisl'une für l'autre. Ellesont cfté faites pour décharger la pe- 
fanteur des murs , qui ne laiffent pas d'avoir mefme force que s'ils cftoient maflifs, ces 
chambretres cftanrcirculairesen la partie qui regarde le dedans. On entre dans celles qui 
fort au rez de chauflée par ledehors ; aurang dumicu, on n'entre que danscelles qui 
foncproche des cfcaliers; celles d'enhautonct leurentrée fur la feconde corniche du dehors, 

Les compartimens du pavé du Temple font marquez dans le deffcin par des lignes 
ponétuces. Les bandes qui feparent ces compartimens font de marbre de couleur ifa- 
belle & blanc jafpé, les bordures des quarrez font de porphire, &le milieu eft de mar- 
bre jafpé , qui de mefine que ce qui fert de bordure aux ronds, fe diftingue peu des 
bandes; les ronds font les uns de porphire & les autres de granite, tous d'une piecc al 
ternativement pofez. Sous le portique les ronds font de granite tout d'uncpicce ; laban- 
de du milieu, les bandes androitdesentrecolonnes & les marches font de marbre blanc. 
Lc refte du portique eft pavé de briques pofées de chan. Tourlecorpsde cet edifice eft de 
briquesincruftées de marbre blanc par le dedans:le portique left auffi parle dehors, parle 
dedans, &par ledeffus, à la referve des grandes niches, où l'on voir la brique :il y a appa- 
rence qu'elles eftoicnt incruftées de ftuc. Les colonnes du portique font de granite tout 
d'une piece: ileft à remarquer que celles des angles eftoient plus groffes que les autres, 
füivanc la reglede Vitruve, &il yenaune quicft rcftéc à fa place : mais deux de ces co- 
lonnes du portique ayant efté cranfportées hors de leur place , puis replacées, comme 
nousavonsditey-deflus, fçavoir celle de l'angle à main droite du portique & celle qui luy 
et voifine par le Aanc, l'architeéte qui les a replacées, n'y a pas pris garde, & a mis celle 
de l'angle à la place de l’autre, Il n'ya qu'un des efcaliers du portique qui ait des marches, 

l'autre 


DIVUOT A NÉMIETE ON : 


l'autre n’a jamais efté finy. On peut connoiftre pat Les mefures que j'ay cottées fur le plan 
que lescolonnesrant du dedans que du dehorsne font pas d'égal diamettre. Derriere ce 
Templeil y a des ruines d'un autre edifice, quelon tienc eftre des Thermes d'Agrippa, & 
mefine il y a encore des arrachemens au mur vers le bas du Temple; je ne les ay point 
deffinez, parce qu'ils fontenfermez dans des maifons particulieres où l’on rentre point, 
& j'ay faicle Templecomme eftancifolé, parce qu'il l'eft pat le haut. Ona opinion quele 
corps du T'emplea efté conftruir le premier , & que l’on y a adjoufté le Portique aprés 
que tour a cfté fait. Jay remarqué que dans les efcaliers du Portique le cofté qui eftvers 
le Temple fuit la circonference du dehors du Temple, & que lesmurs de face des efaliers 
touchent feulemencle mur du Temple fansaucune liaifon , & de manicre qu'en beaucoup 
d'endroits on voir le jour au travers: cela fe peutobferver fur Le plan où la circonference 
exterieure cft continuée; & dansla quatriéme Planche certe feparation du Portique &du 
Temple eft marquée B B. 

Palladio en fon quarriéme livre d'Architecture a donnéles deffcins de ce Temple. Au 
plan ilne mer des degrez que parle devant du Portique, que j'ay trouvé faire rerour parles 
coftez. Aufh neles met-il ainfi qu'il le declare, que par conjecture, parce qu'ils neftoienc 
pas déterrez de fon temps. Le plan qu'il fur desefcaliers du Portique n’eft pas veritable ; 
il marque des marches à rousles deux, &:il n'ycnaqu'à unsil ne fair point d'entrée aux 
chambrertes qui font dans l’epaitfeur dumur au rezde chauffée. Pour les mefures il faicle 
diamercre des colonnes du portique crop petit de deux pouces, il faic l'encrecolonnement 
du milieu trop petit de quatre pouces, & les autres entrecolonnemens des coftezauff trop 
petits de cinq pouces un tiers: ce qui faic que coute la face du portique eft trop perite de 
quatre picds quarre pouces. Il fait la largeur de la partie libre du milieu du Portique trop 
petite d'un picd dix pouces; la largeur du retrecifflement du Portique vers l'entrée du Tem- 
ple, eft auflitrop petite d’un pied ;il fair les grandes niches qui font fousle Portique tro 
érroites de fix pouces; la porte eftauñfi trop étroite de cinq pouces cinq fixiémes ; il fait le 
diamettre du Temple parle dedans trop petit de deux pieds; & le Portique beaucoup trop 
petit proportion du Temple; & mefine il n'a pas defliné le plan commeil la cotré dans 
fa defcription. 

Serlio quia defliné ce Temple aauffi fait beaucoup de fautes dans le plan ,oùl'on ne 
trouve aucune proportion ny au deffein, ny aux mefures qu’il donne : le plan des efca- 
Liers n’eft point Le verirable , & il ne marque point l'entrée des cha 


mbrettes qui fonc 
dans l'epaiffeur du mur. 


Ill 


M PTT 


IL Planche. 


7 . 
À ert à noter tant en ce plan guén tous des autres desseins de 
ce linre où le peu depace ne pernut pas de metre lscriture 


aus INESUr ES que des picds sont denotez_ par vR point au desstus, 
Cr) Pouces par Acux comme 19 picd, 10 pouces. 


a 


10 these 


Merpodetx Delin- 


FDV REZ DE CHAVSSEE DV PANTHEON À ROME 


pass. 


6 DU PANTHEON. 


L A feconde Planche contient la moitié du Plan au droit de l'Attique, & la moitié du 
plan de la voure avecfes compartimens. Dansla premiere moitié on voit le plan du pre- 
mier érage des logemens qui fontau deffus du Portique , le haut des Chappellesavec les fe. 
neftres qui fonr dans l’attique pourles éclairer. L'autre moitié contientle plan du fecond 
étage des logemens qui font furle Portique, & celuy des chambrettes pratiquées dans l’e- 
païffeur du mur,avec la moitié de l’ouverture qui eftau haut de la voute appellée l'œil du 
Temple, parce que c’eft par là qu’il reçoitle jour, cette moitié contient encore les com- 
partimens de la voûte, 

Palladio & Serlio , parlent d’un corridor qui tourne au rour du Temple dans l'epaif- 


feur du mur au deflus des chapelles , qui ne fe trouve point, 
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de Charvilon Je. 


10 DU PANTHEON. 


L A troifiéme Planche reprefente la face du Temple &celle du Portique. Pour ce qui 
cit du corps du Temple, ileftceint detroiscorniches les unes fur les autres; doncla fe- 
conde eft plus grande que la premiere, de mefine que la troifiéme eft plus grande que 
la feconde:les deux d’enhaut ont des modillons de pierre ; le refte de la corniche eft de 
brique de mefime quetoutlecorps du Temple en dehors ; & certe brique cft recouverte 
de ftucen quelques endroits. Au deflus de la croifiéme cornicheil ya uneretraite dehuit 
pieds onze pouces trois quarts , qui monte en glacis de dix huit pouces & demy de 
hauteur. Sur certe rerraice elt un focle de fix pieds neuf pouces, qui fait encore retraite de 
quatre pieds quatre pouces. Les joints des pierres qui couvrent ce focle font relevez par 


des rebords que les deux picrres font. Les degrez de lacouppefontauflien glacis, & leurs 


carnes font arrondies: ils font recouverts de plomb. 

Le Portique cit oétoityle fyftyle, un peu élargi. La diminution des colonnes com- 
mence dés Le pied :elles fonc de granite d'Egypre:les bazes, les chapiteaux &l'entable_ 
ment font de marbre blanc:les modillons dela corniche ne répondent point aux colon- 
nes. [l ya deux frontons l'un fur l'autre, celuy de deflus déplait à quelquesuns, parce qu'il 
ne fert de rien, qu'ilne couvre que la corniche & qu'il devroit du moins couvrir quelque 
petit avan corps. Serlio ne la point defliné dans l'un & dans l'autre de ces frontons : Les 
modillons font à plomb, comme aufli les rayes de cœur deleurcymaife. Il ya un dou- 
ble modillon au fommerde l'angle dutimpan, & il y a un modillon de moins au cofté 
gauche qu'il n'yena au droit, quia efté reftauré par Le Pape Urbain VII. de la longueur 
de fixmodillons. Les oves de la corniche dutimpan font dansunepofition moyenneen- 
re la perpendiculaire à la pente dutimpan, & laligne à plomb. Dans le timpan d’enhaut 
il ya deux petites feneftres quarrées , qui donnent jour aux logemens qui font furle Porti- 
que ; Dans le rimpan de deffous on voit plufieurs trous qui font conjecturer qu'il y avoir 
un bas relief de bronze attaché dans ces trous par des crampons. Lesinferiprions quifont 
dans la frize & dans les bandes del'architrave font gravées dans Le marbre, en forte qu'il ÿ 
a lieu de croire que dans ces graveuresil y avoit des lertres debronze, parce que les gra- 


veures fontpercées fort avant en quelques endroits, comme pour y fceller les crampons 
qui tenoient les lertres attachées. 


Palladio dans la corniche de la face du Portique où il ya vingt-trois modillons dans 
la moitié fans celuy du milieu, n’en merque dix neuf.1lneles fair point répondreaux mo- 
dillons de la corniche dutimpan; [Imet des modillonsà la premiere corniche dudchors 
ducorpsdu Temple; Il met deux otdresde pilaftres au deffus dela premiere & fecondecor- 
niche dontil ne refte aucunsveftiges ; Il merun efcalier fur la couppe pour monter juf- 
qu’en haut au droit du milieu de la face du Temple; ne met point de cymaife au haut du 
{ocle dela couppc; Il faitles degrezde la couppe tout quarrez ; Il marque des coftes fut la 
couppe Lamefure qu'il donne des colonnes du Portique eft differente en trois endroits. 
Audéffein dela face du Portique, les colonnes compris la baze &le chapiteau font trop 
hautes de trois pouces fepr huitiémes ; à l’élevation du Portique , par le flanc elles fonc 
trop baffes de fept pouces & demy. Etau profil du Portique elles ne font crop balles que 
de quatte pouces un quart. Il fait la hauteur dépuis le rez de chauffée du Portique 
jufqu'au deffus de la premiere corniche du cotps du Temple, trop grande d’un picd neuf 
pouces; cellede dépuis le deffus de cette corniche jufqu'au deffus de la feconde, aufli trop 
grande d'un pied hui pouces fept huitiémes. La hauteur d’entre le deffus dela feconde cor- 
niche jufqu’au deffous de la rroifiéme eft crop grande encore d'un pied cinq pouces trois 

‘quarts : Mais la hauteut depuis le deffus de la croifiéme cotniche jufqu’au haut de la 
couppe fous la bordure de F'œil eft trop petite de onze pouces un quart. Le focle de 
la couppe eft trop bas de dix pouces deux tiers. Le premier degré de la couppe eft 
trop hautde trois pouces crois quarts. Le cinquiéme cncore trop haut d'un pouce ; Il 
fait tous ces degrez d’une égale hauteur, &1l y en a qui font plus grands que les autres de 
plus d’un tiers. La retraite du focle de la couppe cf trop grande de deux pouces trois 
quaïts. La retraite du premier degré de la couppe par deffus Le devant du focle eftrrop 
grande de trois pouces un quart , & lalargeur du fixiéme degré eft trop petite d'un 
pied deux pouces un quart. 


Setlio 


DU PANTHEON. It 


Serlio n’a point mis le fecond fronton qui eft au Portique, Il fait plufieurs efcaliers 
par deffus la couppe en devant. Il donne à la colonne du Portique compris la baze & le 
chapiteau neuf pouces de trop , & il fait l'entablemenc trop bas de quatre pouces & 


demy. 
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14 DU PANTHEON. 


je À quatriéme Planche reprefente l’élevation de rout le Temple avec le Portique 
parle flanc, où il faut remarquer que l’entablement du Portique fait rerour au deflus du 
premier pilaftre, & qu'il yaun modillon fous le larmicrau droit du retour qui n’eft que 
commc profilé, Que le derriere du Portique qui s'éleve quarrement jufqu’à la rroifiéme 
corniche du Temple porte furle nud du mur de deffous le Portique ou foar les grandes 
niches. Que Les pilaftres n’onr point dediminurion & font cannellez. Qu'on eommen- 
ce à monrer à l'efcalier qui eft fur la couppe du deflus de latroifiéme corniche par derrie- 
re Le petitmurmarqué À , qui paroift de la baureur du focle. 11 faur fçavoir que de l’autre 
cofté il yaun efcalier femblable, à lareferve qu'il n’a pas d'apuy ; Que lesouvertures qui 
fonc au deffus de la feconde corniche font les portes pour entrer dans les chambrettes 
pratiquées dans l’epaiffeur du mur; Que les ares qui paroiflent au corps du Temple font 
les voures des Chäpelles & des chambrettes qui font continuées dans l’epaiffeur du mur, 
jufQqu’à la fuperficie exterieure pour plus grande folidité ; Qu'il yaune porteau cofté du 
Portique pour entrer dans l’efcalier. 

Les pillaftres, leurs bazes & chapiteaux, avec l'entablement &l’entre deux des pilla- 
ftres du Portique font de marbre blanc ;le refte du Temple eft de brique à la rcferve dela 
baze qui regne au tour du Temple qui eft de marbre, & les modillons de la feconde & 
troifiéme corniche qui font de pierre. L'Intervalle marqué B B, cftceluy doncil eft parlé 
dans l'explication de la premiere Planche, où il a efté dir que du dedans de l’efcalier on 
voirle jour entre le Temple & le Portique, ce qui fait voir quel'ona adjoûté le Portique 
aprés que le Temple a efté achevé. 


Palladio dansle deffein ducofté du Portique ne marque point la porte qui ef à cofté 
du Portique pour l’efcalier, quoy qu'il l'ait marquée dans fon plan. I1ne marque point 
auffi la porte qui fortfurlacorniche du Portique, ny la fencftre qui eft au deflus de la fe- 
conde corniche à cofté de la porte. Pour les mefures il fait Let depuis le rez de 
chauffée du Portique jufqu’au deffus de la corniche du Portique fans la eymaife , trop 
petite de trois pouces, & celle depuis le deffus de la mefme corniche fans la cymaife, 
jufqu'au deffus de la pointe de la corniche du timpan, trop grande de cinq pouces cinq 
fixiémes. Les entrecolonnes font trop petits de fepr pouces, & l'entrepillaftre où eft l'en- 
trée de l'efcalier eft aufli trop petit de deux pouces un icrs. 
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L, À cinquiéme Planche reprefente le profil du Portique fur la largeur, où il faut re- 
marquer que FArchittave quiregne fous le Portique & qui porte fur Les colonnes, fait 
retraitte fur les pilaftres de la moitié de la difference qu’il y a entre le diamertre du haut 
descolonnes & la largeur de la face du pilaftre, qui eft la mefme par Le haut que parle 
bas. La porteattente-fix pieds un pouce un tiers de haut, & dix-huit pieds quatre pouces 
un tiers de latgc: elleeft aufli large par le haut que par Le bas: Le chambranle à un peu 
plus qu'un huitiéme de la largeut de la porte : chaque montant du chambranle eft de 
deux pieces, & la traverfe eft d’une feule. Le chambranle pofe à cru & fans focle fur le 
pavé: Il eft de marbre blanc comme auffi la frize & la corniche qui eft au deflus, de me- 
me que les coftez qui font entre la porte &les pillaftres : la frizeeft à plomb par devant 
& bombée par les coftez. La fermeture de la potte cft de bronze corinthien appliqué 
fur du bois ; les bazes & les chapiteaux des pilaftres & la corniche decctte fermeture qui 
eftoient aufli de bronze, ont efté emportez, & il ne refte plus que Le bois qni cftoit def- 
fous ; le treillis qui eft par le haut eft de bronze fondu de l'épaifleur d'un pouce. 
Le rombeau qui eft au bas de la Planche eft posé dans une des niches du Portique, 
comme on le peut voir au profil. L'ontient quec’eft lerombeau d'Agrippa;ileft de por- 
hire : le corps eft d'une piece & les fuports font de deuxautres pieces; Je l'ay deffiné pat 


e bout, par le flanc & parle profil, pour en faite connoître toutes les parties & leurs 
Mmefures. 


Au deffein que Palladio donne du profil du Pottique, il fait defcendre les grandes 
niches jufques enbas, quoy qu'il y ait dix pouces à dire qu’elles n'aillent jufqu'au pavé. 
11 fait la hauteur dépuis le rez de chauffée jufqu'au haut des niches trop grande de cinq 
pouces & demy. Il ne fait point la frize quieft au deffus de la porte bombéc comme 
elle l'eft. 11 fait paroître que les pillaftres de la fermeture de la porte n’avoient point de 
baze, &il paroïîr qu'il y en avoit. 11 fait ttois plattebandes en maniere de frize dans les 
efpaces qui font aux coftez de la porte, & il n'yen a que deux. 

Serlio dans la defcription qu’il fait de ce profil, dit que l'Architrave qui porte furles 
colonnes fait faillie au droit des pilaftres de la moitié de la difference qu'il y a entre le dia- 
mettre du haut des colonnes & lalargeur des pillaftres , ce que j'ay remarqué n’eftre pas, 
ainfi que je l'ay déja dir. I fait tout le chambranle de la porte d'une feule piece qui 
cit de cinq pouces, ainfi que je l'ay marqué dans ma defcription. 
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L, À fixiéme Planchæreprefente le profil, fur la longueur du dedans du Temple, & 
celuy du Portique. : 

Le dedans du Temple , dont la hauteur eft égale à la largeur, eft partagée en deux, 

une morté cft pour le mur, l’autre eft pour la voure quia fon plein ccintre en cul de 
four. La partie que j'appelle le mur, eft divifée en deux autres parties inépalcs, qui 
font deux ordres d’Archireëture: Le premiereft le plus grand , quieft pouttant moin- 
drequeceluy du Portique :il eft haut de quarante pieds deux pouces. On a pu voir parle 
plan qu'il y a huit maflifs, & huir vuides entre deux, qui compofent fept Chapelles, 
avec le vuide del’entrée, Or chaque maflif eft cantonné par deux pillaftres, encre lef_ 
quels font des Tabernacles ou petits Aurels; & chaque vuide cft fermé par deux colon- 
nes qui fouftiennent l’entablement , à la rcferve du vuide de Ix Chapelle du milieu , où 
les colonnes font à cofté; & du vuide de l’entréc, où il n'ÿ apoint de colonnes. Les 
colonnes & les PHASSEE SE immediatement fur le pavé: elles ont trois pieds cinq 
pouces de diametre. Le fuft eft de vingt-fepr pieds un pouce un tiers ; coute lacolon- 
ne de trente-deux pieds cinq pouces cinq douziémes; l'entablement de fept piedshuit 
pouces feprt douziémes. Le fecond ordre que quelques-uns prennent poutun Atrique, 
& qui proprement n'eft ny un ordre ny unartique, cft compofc d’un grand pié-deftail, 
continu en manierc de foubaffement , d’un tres-grand entablement , & de pillaftres 
fort petits. Dans éet atrique il y a quatorze feneftres-par lefquelles le Temple,n’eft 
point éclairé, mais dont quelques. unes donnent du jour qui vient du dedans du Tem- 
ple aux Chapelles, au deflus defquelles elles font: Car lesfencftres qui font audroitdes 
mallif, font feulement enfoncées de la largeur de leur tableau, & fermées en manic- 
re de niche carrée.Tout le jour du Temple vient dela porte, & d’une ouverture ron- 
de qui cft au hautdela voute, que l’on peut nommer l'œil du Temple. Cette ouverture 
n'eft point couverte , & les eaux de la pluye qui tombent par là, font fecueillies fur le 
pavé, qui eft un pcu plus bas vers le milicu que vers la circonferance, de laquelle il y a 
une pente vers le centre environ d’un demi-pié fur onzc toifes. La voute a vingt-huit 
bandeaux craverfez par quatre bandes, qui forment cinq rangs de carrez enfoncez par 
degrez. 

Au Portiqueles pillaftes font cannelezfansrudenture. Les colonnes font fans canne 
lure, parce qu’elles font jafpées. L'Architrave pafle routdroir fur les colonnes, & par def- 
fus il y a des arcsendécharge, quipofentau droitdes colonnes, &foûriennent le mur 
qui porte le comble. à 

Les colonnes du dedans du Temple font rudentées, quoy qu'elles foient de marbre 
jafpé; ce marbre ef ifabelle & blanc. Leur diminution commence des lebas. La ruden- 
ture efl allez particulicreence que, ce qu'il y a de convexe aux cordes ou baftons, quand 
ils font faits à l'ordinaire, eft abatru en ces colonnes, &ne laiffe qu'uneplatte bande, qui 
à l’endroit de la rudenture emplit toute la cannelure àun tiers de pouce prés. Les bafes & 
les chapiteaux font de marbre blanc, de mefme que les pillaftres, qui fontauffi cannclez 
& rudenrez. : : 

L’enrablementqui eftde marbre blanc, pañfe fur les colonnes & fur les pillaftres, fans 
faire aucun reffaulr, fi ce n’cft fur lesdeux colonnes qui fontaux coftez de la Chapelle du 
milieu. En cet endroit de mefine que dans le vuide de l'entrée, l’entablemententre & 
foûtiencun bandeau qui couppe l’attique & les pillaftres qui y font. Il porte fur le vifdu 
haut descolonnes, & faicrerrairefurles pillaftres, dela grandeur dela moitié dela di- 
minution des colonnes. Lesmodillons ne répondent point au milieu des colonnes ny 
des pillaftres. ’ 

Dans l'Artique les pilaftres quine faillent poinc für le nu du mur, & qui n'en fontdi- 
ftinguez que par les couléurs differentes des marbres, fonc fi peu propotrionnez avec 
Pentablement, &le pié-deftail, que l'onade la peine àappellerun ordre cet affembla- 
ge mal ordonné de parties, lefquelles ne convenantpoint à un Âttique, qui ne doit pas 
avoir les partics eflentielles d'un ordre, empefchent aufh quecette partiene puiffe eltre 


appelléc 
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appellée unattique ; fi ce n'eft qu'on fappofc que c'en cftoirun autrefois, auquel on à 
dcpuis adjoûté des pilaftres, un architrave, & une frize. 

Les quarrez quifoncle compartiment dela voute y foncenfoncez comme par degrez. 
L'épzifleur de ces degrez eft coupée fuivant des lignes, lefquelles cftant paralleles à celles 
qui partant du centre du Temple à cinq picds de hauteur, vont au milieu du carré. 

Tourle corps du Temple cft bafti de brique incruftée de marbre par dedans; à la vou- 
te il n'y a plus quela brique, l'incruftation qui eftoit de ftuccftantrombée: &il yalieu 
de croire que les carrezeftoientremplis de rozes de bronze dorée, fi l'on en doit juger 
par ce qui cft refté à l’œil du milieu de la voute, où l'on voit encorcune corniche de 
bronze dorée, & des harponsdebronze, où eftoit attachélerefte dela bordure. 


Palladio au profil qu’il donne du Portique & de l'entrée du Temple, met trois hau- 
teurs de frifes, ornées aux entre-pillaftres du deffous du Portique, & il n’y en a que 
deux. Il faicle deffus du Portique tout maflif, n'y laiffant qu'un petit pañage, & il y a 
des logemens. Il fair des compartimensen la voute, au deffus de l'entrée du Temple, 
parle dedans, & cette voute cft route lice ; il met entre le pillaftre de l'entrée par le 
dedans, &le mur dela porte, un impofte plus bas que l'aftragale du haut des pillaftres 
qui n'y eft point. 
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L A feptiéme Planche contient une moitié du profil, du dedans du cofté de l'en- 
rréc, & l'autre moirié du cofté oppofire, qui cft celuy de lagrande Chapelle. Il ya à re- 
marquer dans le profil du cofté de l'entrée, que la voure qui couvre l'entrée, porte à 
plomb fur le vifdu mur, & furmonte de rrois pieds un pouce & demy, ce que le ban- 
deau ne fur pas; car aulieu de defcendre à plomb fur le vif du mur, il continuë fon con- 
tour, & vient pofer à faux fur la corniche, qui luy ferr d'impofte; que la corniche & 
l'Architrave qui font fur la porre de l'enrrée, vontmourireonrteles reins de la voue, 
& contre la grande corniche de l'ordre, fans que cet Archirrave qui eft au deffus de 
la porte comme un chambranle, defcende des deux coftez; Que les grandes niches qui 
font les Chapelles, s'élevent jufqu'au haut des feneftres de l'atrique, & qu'elles reçoivent 
du jour par cer endroit. 

L'autre profil fait voir de petits acroreres fur les colonnes qui fonc aux coftez de la 
principale Chapelle. Dans l'un & dans l’autre profil, il faut remarquer un Architrave 
qui tourne dans les grandes Chapelles fermées de colonnes, qui eft placé au deffus des 
niches carrées qui y font, 

Dans Le foubaffement de l'attique, il y a écrit en grands charaéteres ,au cofté droit. 


LAVS EIVS IN ECCLESIA SANCTORVM. 


Et au cofté gauche. 
LAVDATE DOMINVM IN SANCTIS EIVS, 


L'Aftragale du haut des colonnes regne tout autour du Temple & dans les Cha- 
pelles. 


Palladio ne met point l’Architrave qui regne au deflus des niches des fix grandes 
Chapelles. Ilne met point aufliles acroteres qui fonr au deffous des colonnes de la prin- 
cipale Chapelle. Il fait la colonne avec la baze & le chapiteau trop haut de Ts 
l'entablement crop petit d’un quatriéme de pouce; il donne à la Énne de l’attique 
pris fans l'entablement, crop de quatre pouces & demy, & à fon entablement trop peu 
d’un pied huir pouces cinq fixiémes. 11 fait la hauteur depuislerez de chauffée, jufqu’au 
deffus de la perite corniche , qui regne fous les niches des grandes Chapelles, trop gran- 
de de trois pouces cinq huitiémes ; le diamerre de l'œil du Temple eft crop petit de deux 
pieds neuf pouces un quart. 

Serlio faitle fuft des colonnes trop haut de fix pouces cinq fixiémes, l’entablement eft 
auffi rrop haut d’un piedhuir pouces & demy, le foubaffement de l'attiquecft rrop bas 
d'un pied onze pouces un fixiéme, la hauteur enrre le deffus du foubaffement, & le 
deffous de PArchitrave de l’atrique eftcrop grande d'un pied huit pouces & demy; l'en- 
tablemenr de l’arrique eft trop bas d’un piedun pouce deux riers ; la hauteur de la voute, 
depuis le deffus de la corniche de l'atrique , jufqu'au haut , fous l'ouverture de l'œil, eft 


trop petite detrois pieds cinq pouces , & le diametre de l'œil eft trop petit de deux pieds 
trois pouces un ciers, 
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L A huitiéme Planche reprefente en grand le profil de l'entablement, le foffite du 
larmier, & la face & le profil par le milieu du chapiteau des colonnes du Portique. 
Jay déja remarqué que les modillons de la corniche ne répondenr pas au droit du 
milieu des chapiteaux des colonnes; ils onr encore celade particulier que chaque mo- 
dillon a une rable quarrée par derriere. Les denticules ne font point taillez ; les ban- 
des de l'architrave font un peu plus faillances par le bas que par le haut ; au chapiteau 
des colonnes les tuyaux des refends des feuilles ont un petit canal creufé dans le milieu ; 
le refte fe peut connoiftre par le deffein. Il faur remarquer qu'en cous les defleins de 
ce livre, je divife le diamertre du bas de la colonne en deux modules , & chaque mo- 
dule en trente parties , de forte que le diamertre entier eft de foixanre parties , avec 
lefquelles parties j'ay chiffré tous les profils en grand : & fi l’on veut fcavoir combien 
de modules contiennent les grandeurs que l'on trouveracftre chiffrées par parties, il Les 
faudra divifer par trente. 

Les mefures des faillies tant en ce profil qu’en tous les autres de ce livre, fonrà con- 
cer de la ligne qui pañfe par le milieu de la colonne prolongée rant qu'il fera befoin, 
laquelle reprefenre l'axe de la colonne: parexemple auhaut dela colonne ilya vingt. 
fix un fixiéme, l’on doit entendre que le demy diamettre du haur de la colonne ct de 
vingc-fix partics un fixiéme , & que cout le diamerrre entier eft de cinquante deux par- 
ties un tiers qui vallent nn module vingt-deux parties un tiers; de mefme le nud dela 
frize eltanr chiffré vingr- fix & demy , l'on doit entendre que le devant de la frize eft 
diftant de vingr-fix parties & demy de certe ligne du milieu de la colonne, & qu'elle 
a faillie d’un tiers de partie par deflus le nud du haur de la colonne &ainfi des autres. 
De maniere que pour fçavoir quelle faillie un membre a par pardeflus l'autre ; il faut 
fouftraire le moins faillant de l'aucre : par exemple pour fçavoir quelle faillie le larmier 
de la corniche à par deffus la frize , EE fouftraire vingt-fix & demy de foixante- 
neuf crois quarts, & il reftera quarante-trois parties un quart qui fera la faillie; ce qui 
doit eftre entendu de toutes les autres mefures. 


Palladio dansles profils en grand qu’il donne des membres du Portique, fait au cha- 
piteau des colonnes les cannaux des ugettes rournez en fpirale, qui font routes à plomb ; 
& les grandes volutes qui ne font que toucher le tailloir , il les fait monter plus haut 
en forte que le tailloir les penetre, 11 fait joindre la frize par un congé avec le lifteau 
du haur de l'architrave , quoy qu'elle y foit jointe quarremenr. A la corniche , il mer 
des dards entre les oves où il y a des feuilles d'eau. Pour les mefures , il faic le chapi- 
teau trop haut de deux partics trois quarts, il faic lesmoiennes feuilles trop hautes d'une 
partie unciers ; & les grandes d'unc partie un fixiéme : les volutes font crop bafles de 
quatre parties, & le railloir crop haut d'une partie un ciers. Il fair l'architrave trop bas 
d'un riers de partie, &il ne proportionne pas les moulures entrelles : il fait la bande 
inferieure & l'aftragale du haut de la bande fuperieure trop bas chacun d'un quart de 
partie : le talon entre la bande du milieu , & la fuperieure eft aufi trop bas de cinq 
huitiémes de parties , & la bande du milieu & la fuperieure font chacune trop baffes 
d'une demie partie: il fait Les bandes de l'architrave à plomb, qui font plus faillances 
par le bas que par le haut ; la bande du milieu cft crop peu faillante d’un tiers de par- 
tic, & la fupericure d’autant. 1] fait tour l'architrave crop faillanc d'un quart de par- 
tic. La frize eft crop haute de deux parties & demy , & la corniche d'une _. cinq 
douziémes : l'aftragale fous les oves , & le filet fous le larmier font crop bas ; Il fait 
toute la corniche trop faillante de trois parties un fixiéme. Il fait la bande des denti- 
cules à plomb, & elle eft plus faillante par Le bas que par le haur. Le front des modil- 
lons eft crop eftroit de trois quarts de partie , & la diftance entre deux trop grande 
d'une partie & demy. 

Serlio fait le chapiteau trop haut de trois parties, l'architrave trop haut de crois 
parties, la frize erop haute de huit parties, & la corniche trop bafle de fcize parties. 

Monfieur de Chambray en fon parallele de l’Archicecture antique avec la moder- 
ne donne les profils en grand des membres de cc Portique. Pour ce qui cft du cha- 


piteau 
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piteau des colonnes , il femble qu'il a efté defligné d'invention : Cac il ferre crop le 
galbe des feuilles par le milieu ; il fait les cannaux des cigertes cortillez : Il refend les 
feuilles autrement qu’elles ne font ; il ne fait poinc les petits cannaux qui font aux émi- 
nences ou tuyaux des refends; il fait les ceintures & les Aeurons des rigetres COUT autre- 
ment qu'elles ne font , de mefme que le petit fleuron qui porte la roze du tailloir. Il 
incorpore les volutes angulaires , & elles confervent leur feparation eftanc feulement 
jointes par une petire craverfc. 1] met une feuille d’eau renverfée par deflusles grandes 
volutes, au lieu d’une feuille de refend ; à la corniche il n’obferve pas que les pateno- 
tres de l’aftragale quieft fouslesoves ,ontun rapport regulier avec lesoves. Il mer un 
dard entre les oves au lieu d'uncfeuille. Aux renfoncements du foffite du larmier où fonc 
les rofes, il merune gueule droite pour fervir de bordure aulieu d'un quart de rond; il 
fait joindre la frife parun congéavec l’architrave. Quant aux mefures il fait rourl’ordre 
crop bas de douze parties & demy ; il fait le fuft de la colonne trop bas de vingr par- 
tics & demy; il fait le diamettre du haut trop grand de deux tiers de partie. La faillic 
de l'aftragale de la colonne efterop grande de trois quarts de partie. Le chapireau eft trop 
hauc de deux parties un quart; il fait le tailloir du chapiteau trop haut d’un quart de par- 
tic; il donnertop peu de faillie aux feuilles moyennes de deux parties un quart, & aux 
grandes de cinq fixiémes de parties. 11 fait rout l’entablement trop haut de cinq parties 
trois quarts ; l'architravecft crop haut d’un quart de partie; les moulures n'en font point 
avec leurs veritables proportions, l'aftragale de deflus la bande inferieure cftant trop bas 
d’un quart de partie. Le talon d'encre la bande du milieu & la füperieure eft crop bas de 
trois quarts de partie; & l'aftragale de deffus la bande fuperieute cftaufli trop bas de trois 
huitiémes de parties; la bande du milieu eft trop haute de cinq douxiémes de partie, & la 
fupcrieure encore trop haute d’une partic. Le ralon du haur de l’architrave eft trop haut 
d'un fixiéme de partie ; le bas de l'architrave crop faillant par deflus le haut de la colonne 
d'unepatrieun fixiéme; il fait la frife trop haute de trois parties & demy, la corniche de 
deux partie, & les moulures n'ont pointleurs proportions; car le filer du bas de la cor- 
niche & celuy de deffus le larmier fee chacun trop bas d'un fixiéme de partie; l’aftra- 
gale fous les oves eft trop bas de fepr douziémes de partie, &le talon qui É de cymaife 
aux modillons encore rrop bas de trois huitiémes de partie : le talon du bas de la cor- 
niche eft trop haut d’une demie partie; la bande des denticules, le filet de deflous & la 
bande des modillons font auf chacun crop hauts d'un quart de partie ; le quart de 
rond eft crop haut d’un cicrs de partie, & Le larmier d'un fixiéme de pattie, 
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L À neuviéme Planche reprefenteles profils en grand des deux degrez qui paroïfent 
du Portique, la baze des colonnes, le plan duchapiteaurenverfé, &le chapiteau defliné 
fur angle dutailloir. 

A la baze le contour desfcorics defcend plusbas que le haut des orles de deffous, Pour 
ce qui eft des aftragales celuy de deffous eft plus faillant que celuy de deflus, l’orle du bas 
de lacolonneeft plus faillant que le fond dela fcotic fuperieure, le plinthe eftplus fail- 
lant par le bas que par le haut. 

Par le plan & par le profil angulaire du chapiteau on peut connoiftre la pofirion , les 
largeurs & les faillies de toutes fes parties : J'ay obfervéplufieurs points fur le contour des 
feuilles & des autres parties de ce chapiteau , de mefme que de rousles autres qui fe verront 
cy-aprés pour en avoir le veritable galbe; car c'eft ce quien fait route la beauté, La faillie 
de routes les feuilles commence des le bas & augmente à mefure qu’elles montent , ce 
qui fit paroiftre coutesles parties du chapiteau desagées les unes des autres, & le rend 
plus agreable. Le diamettre du basdela colonne eft de quatre pieds fix pouces divifé en 
deux modulles chacun de trente parties. Le fuft de la colonne fans comprendre la baze 
ny le chapiteau , eft de fcize modules huit parties un quart. La diminution commence 


dés le bas, de forte que le diametre du tiers de la hauteur eft plus petit que celuy du 
bas. 


Serlio fait la baze dela colonne trop haute d'une partie. 

Monfieur de Chambray luy donne fa hauteur veritable | mais les moulures n’en 
font pas proportionnées. Il donne trop peu de hauteur l’orle, &à la fcotieinferieure ; 
cela va pour chacun àune demie partie, les deux aftragales enfcmble font crop bas d'un 
huitiéme departie. L'orle fupericur eft trop bas d'un tiers de partie, & il fair le plinche 
& l'orle de deffus les aftragales chacun trop haut d’un quart de partie. Le torc fuperieur 
eft trop haut d'onze vingt quatriémes de partie. Il en cft de mefme des faillies , il fait le 


ne & le core fupericur trop faillant d'un quart de partie ; le tore inferieur de cinq 
uitiémes de partie , & l'orle fuperieut d'une partie, 
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1 A dixiémc Planche reprefente en grand les parties des pillaftres du Portique, 
fçavoir la baze, le plan du ne renver{é , la face du chapiteau & fon profil par 
lc milicu & la baze qui continuë aux entrepillaftres de deffous le Portique. Les pilla- 
ftres font cannelez de fept cannaux à chaque face, & fur l'angle qui eft abattu de la 
largeur d'unc cofte, ils ont un aftragale qui fe termine en maniere de Feuilles d'eau 
par le haut & par le bas. Les feuilles du chapiteau ont comme aux colonnesun cannal 
fur Les tuyaux de leurs refends. La levre du haut du chapiteau fous le tailloir eft bom- 
bée, de forte qu'elle eft plus faillante par le milieu que par les coftez. 


Palladio fait dans Ia baze le tore fuperieur crop haut de cinq douziémes de partie , 
les deux aftragales avec leurs filets cnfemble auf crop hauts de crois quatts de patrie, 
le core inferieur cft trop bas de trois huitiémes de partie, & l’orle inferieur d’un quart 
de partie ; le plinche eft crop peu faillancde deux parties un douxiéme de chaque co- 
fé, & l’ocle du bas du pillaftre aufli crop peu faillant d'unepartie trois quarts de cha- 
que cofté, 
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Mo. Planche reprefente les profils en grand de la bazé qui regne autour du 
Temple par le dehors, celuy du chambranle des portes des cfcaliers qui font aux co- 
ftez du Portique , celuy de la face de l’impofte , avec ceux des frizes qui font aux en- 
trepillaftres par le dehors, celuy de la cymaife du haut du focle de la couppe , & ccluy 
de la feconde corniche qui regne autour du Temple par le dehors , & qui forme le 
fecond fronton du Portique. à …_ go 

Il faut remarquer que Îles inftrumens des Sacrifices qui font fur les feftons des frizes, 
& dont il n'y a que deux de deflignez, font rous differents; Que les moulures du hauc 
de l'impofle font ruinées comme je les ay deflignées ; Qu'à la cymaife du haut du focle 
de la coupe, le renfoncement qui cft dans le milieu des dalles de marbre qui couvrent 
le focle & forment la cymaife , les joints & le devant cftant plus relevez , l’eau de la 


luye ne fçauroir entrer dans les joints, parce qu’elle s’amaffe route dans le milieu des : 


dalles ; Que les modillons de la feconde corniche font de pierre , le refte eftant de 
brique qui cftoit autrefois recouverte de ftuc, mais donciln'ef rien refté; & que tous 
ces profils font mefurez avec le module des colonnes du Portique. 


Païladio dans le profil qu'il donne dela fecondecorniche quitourne par le dehors, 
ne met point la cymaife qui eft au deffus des modillons , & il met des moulures au 
deffous qui n'y font point ; il fait la hauteur de cette corniche trop grande de trois 
parties. D" 
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A douziéme Planche reprefente le profil du dehors de larchitrave du Portique & 
de fa foffrc ; le profil du dedans, celuy de la face des frizes qui font aux encrepil- 
laftres du dedans du Portique, & celuy du chambranle de la frize & de la corniche de 
la porte. 

Il faut remarquer que l'architrave qui regne par le dedans du Portique eft une cor- 
niche architravée : Que les deux premieres bandes font à plomb , & que la fuperieure 
n'eft guere plus haute que la moyenne , mais qu'elle eff inclinée en devanr & plus 
faillante par le haut que par le bas, ce qui la fair paroiftre plus haute qu'elle n'eft: Que 
le foflire du petit larmier eft levé par Le devant pour faire paroiftre cetre corniche plus 
fillante : Que les feftons des frizes du dedans du Portique font plus delicarement, 
rravaillez que decelles qui font aux entrepillaftres du dehors ; peut-cftre parce qu’elles 
font en un licu où on les peur confiderer avec plus d'attention : Que les montans du 
chambranle ont le mefine profil & les mefmes mefures que la traverfe du haur de la 
porte, & qu'ils pofene à cru fur le pavé : Que la frize de deffus la porte eft à plomb 
par devant & bombée par les coftez, ainfi que la ligne ponétuée le fait voir. 

Tous ces profils font mcefurez avecle module des colonnes du Portique. 


Palladio au profil qu'il donne du dedans du Portique fair l'architrave trop haut 
d’une demie partie. Les trois bandes avec leurs aftragales enfemble font trop hautes 
d'une partie & demy , & les autres moulures enfemble trop bafles d'une parue. Des 
moulures il fair les unes trop baffes , les autres trop hautes. Tout l'architrave a trop 
peu de faillie d'une partic fept douziémes , dont le larmier en a trop peu d'une partie 
un tiers. Le chambranle de la porte eft rrop bas de deux païties un fixicme , & trop 
faillant de cinq douziémes de parrie ; il fait la frize crop haute d'un tiers de partie , & 
la corniche crop haute aufli d'une pattie un quart, & crop faillanre d'une partie un 
ticts. Les moulures mefime font mal proportionnées entr'elles. 

Serlio n’a point donné les proporrions vcritables dans les profils du chambranle 
de la porte de fa frize & de fa corniche ; le chambranle & la corniche font aflez ju- 
ftes en ce qui regarde leur hauteur , mais les moulures n’en font aucunement propor- 
tionnées entr'elles; pour la frize elle eft crop bafle de huit parties. 
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1F À treziéme Planche reprefente l’elevation de la moitié de la porte ou huis, fon 
plan & fon profil , un bour de profil en grand de fes bordures, de fes panneaux & de 
fes frizes , avec les profils & les faces de fes cloux. Cetre porte ainfi qu'il a cfté dir, 
eft de bronze corinthien appliqué fur du bois, 

Les pillaftres de cetre porte font diminuez par le haut , & leur diminution com- 
mence dés le pied; ils ne font qu'un affemblage avec la corniche & le treillis du haut, 
lequel cft auf de bronze fondu de l'epaiffeur d’un pouce. Les cloux AB fonc pofez 
alternativement für les monrans & traverfes de la porte , le clou A eft pofé où font 
Les plus grands dans la figure entiere de la porte, &le clouB cft placé où font les plus 
petits ; le clou C eft placé dans les trois frifes; ils fontaufli de bronze comme le refte; 
dans les panneaux d’enbas il y a de pcrites tables avec des medailles au deffus. Je ne 
les ay pas deflignez, parce qu’elles ne font pas antiques, Les deffeins & profils de cette 
planche font mefurez avec le Pied de Roy. 
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ls quatorziéme Planche contient la baze, la face &le profil par le milieu du cha 
jreau des colonnes , & l’entablement de l’ordre du dedans du Temple avec le fofte 
du larmier de la corniche. La hauteur du Plinthe des bazes des colonnes eft remar- 
quable à caufe de fa petiteffe, n'ayant pas la moitié de ce qu'il doitavoir , ce qui four- 
nit encorc une conjecture pour appuyer l'opinion que l’on a que le portique a efté 
adjoufté long-tempsaprés que le Temple a efté achevé; yayant apparence que quelque 
raifon que l’on ne fçait point , ayant obligé de faire le pavé du Portique à la hauteur 

w'il efl ; on a cfté contraint d’enterrer les deux riers du plinthe des bazes pour avoir 
le pavé du dedans du Temple de mefme hauteur. Je me fuis confirmé dans cette pen- 
fée par la verification que j'ay faire que le refte de ce plinthe eft aétucllement enterré 
fous le pavé; carj'ay trouvé que le plinthe eftentaillé en forte que le pavé entre dedans 
environ d’fin demy pouce; ce quile fait paroiftre pofé fur le pavé, quoy qu’il defcende 
cinq ou fix pouces plus bas. Le contour des fcoties de la bazc defcend plus bas quele 
haut des orles qui font deffous , de mefime qu'au Portique. Aux chapireaux il y a aufli 
des canaux creufez dans le milieu des tuyaux des refends des feuilles ; l’architrave 
porte fur le vif des colonnes, & en recraitte fur les pillaftres; les modillons de la cor- 
niche ne répondent pas non plus qu’au Portique fur le milieu des colonnes; & les autres 
ornemens de la corniche ne répondent pas les uns au droit des autres ; la bande des 
modillons eft plus faillante parle haut que par Le bas, ce qui la fait paroiftre plus haute; 
derriere les modillons il yaune table quarrée comme au Portique; au foffite du larmier 
les modillons qui tendent au cenrre du Temple, font plus étroits par le front que par 
derricre , de mefme que les efpaces entre les modillons ; les faillies des moulures de 
l'archicrave & de la corniche levent par le devant , comme je l'ay obfervé au deffcin , 
peut-eftre pour reflechir Le jour qui vient du pavement, afin queles membres paroiffent 

lus diftingués les uns des autres ; les bandes de l'architrave font plus faillances 
par le bas que par le haut , apparemment pour recevoir le jour qui vienc de l'œil du 
Temple. 

Le diamettre du bas de la colonne eft de trois picds cinq pouces, duquel on a fait 
deux modules divifez chacun en trente parties avec lefquelles font mefurez rous les mem- 
bres du dedans du Temple, à la referve de ceux des petits Autels qui ont leur module 
particulier fait du demy diamertre de leur colonne. La hauteur de la baze eft de vingt- 
cinq parties un quart ; La hauteut du fuft de la colonne cft de quinze modules vingr- 
fix parties ; la hauteur du chapiteau eft de deux modules huit parties & demy ; le rette 
des mefures fc peur connoiftre par les chiffres ; les faillies fonc à compter de l'axe de 
la colonne prolongé tanr que befoin et, comme j'ay déja averti; la diminution dela 
colonne commence dés le bas ; comic je diray cy-aprés. 


Palladio aux profils en grand ,qu'ildonne des membres du dedans du Temple, fait 
lesmefmes fautes qu'il a faires au Porrique à l'égard des canaux des tigetres qu’il fait vortil- 
lez, & à l'égard des volutes qu’il fait monter dans le tailloir de la frize laquelle fair un 
congé {ur l'architrave ; il a encore manqué au fofhite du larmier de la corniche, où il taille 
des oves furle quart derond , qui fert de bordure au renfoncement des rozes, lequel eft 
fans fculpture. Pour les mefures ,il fait la baze des colonnes trop bafle d’unc parric trois. 
quarts , & crop faillante d'une partieun quart de chaque cofté, & il fait le plinthe & 
le rore inferieur chacun trop bas d'une demic partie. 11 ne donne pas au chapiteau la 
hauteur qu'il a, ny la largeur qui fe trouve au diamettre du hauc de la colonne ; il fait 
les fuilles trop hautes, celles du premier rang de deux parties un fixiéme, & les gran- 
des d’une partie & demy. Les volutes angulaires font trop baffes de deux parties onze 
douziémes , & le tailloir efktrop haut de deux parties fepr douziemes. L'architrave eft 
trop bas d’une partie deux ricrs , & trop faillant d’une partie cinq douziémes : Ilen 
fair coutes les bandes à plomb & crop hautes ; l’infcrieure left d'un fixiéme de partie; la 
moyenne d'un tiers de partie, & la faperieure d'un quart de partie. Il fait les aftra- 
gales trop bas, l'infericur left trop de cinq douziémes de partie , le moyen de deux tiers 
de partie , le talon de [a cymaife d’enhaut eft crop bas d’une partic trois huitiémes. La 
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frize à fa jufle hauteur; mais la corniche efl trop haute d'onze douziémes de paitie, & 
les moulures font mal proportionnées , le talon du bas eftant trop bas d'un tiers de 
partie. La bande des denticules & le quart de rond fous la bande des modillons cft 
chacun crop bas de cinq douziémes de partie ; la grande cymaife trop haute d'une 
parue cinq vingt-quatriémes, & le lifteau d’enhaut de mefine que le larmier trop haut 
chacun de cinq douxiémes de partie. Ilen cft de mefme des faillies que des hauteurs ; 
car il fair la bande des denticules trop peu faillante d'un fixiéme de partie ; le nû de 
la bande des modillons par deflus la bande des denticules trop faillant de cinq vingt- 
quatriémes de partie ; la faillie du larmier par deffus la bande des modillons eft trop 
petite d'uncpartic, &le lifteau du haut de la corniche trop faillancpar deflus le larmier 
d'onze douziémes de partie. 

Serlio obmier l'aftragale qui eft fous Le talon de l'architrave , & l'aftragale qui dt 
fous le ralon du bas de la corniche; il fait la bazc des colonnes trop haute de cinq par- 
cics ; le fuft de la colonne trop haut de dix parties; la hauteur du chapiteau cit jufte, 
mais l’entablement eft trop haut d'un module ; larchitrave pour fa parta crop de fepc 
parties un quart, la frize de fept parties cinq huitiémes, & la corniche de quinze parties 
un hui éme ; les faillies font aufli trop grandes à proportion. 
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A quinziéme Planche contient deux deffeins du chapiteau des colonnes de l'ordre 
du dedans du Temple, fçavoir celuy du chapiteau renverfé & celuy du mefme chapiteau 
vû par l'angle. Au chapiteaurenverfe la ligne tirée d’un des angles dutailloità l'autre, 
termine la faillie de la roze du milieu du tailloir. Au chapiteau vû par l'angle l’on 
peut connoiftre les mefures des differentes faillies du contour du galbe des grandes 
feuilles ; les volutes du milieu defcendent plus bas de cinq douziêmes de partie que 
celles des angles, & ne montent pas jufques à la levre du vaze du chapiteau. 


Païladio ny Setlio n’ont point obfervé certe derniere patticulatité ainfi qu'ilfe voit 
pat leurs figures 
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LL: fcizieme Planche contient trois deffeins du chapiteau des pillaftres de l’ordre 
du dedans du Temple ; fçavoir le plan du chapiteau renverfé, fa face & fon profil par 
le milieu. Ces pillaftres font aufli larges par le haut que par le bas. Ils font cannclez 
de neuf canaux à chaque face : & cela fait que les canaux ne font pas plus larges 
que ceux des colonnes, ainfi qu'il arrive lors qu'il n'y ena que fepr. Il y a des canaux 
creufez fur les tuyaux des refends des feuilles du chapiteau comme aux chapiteaux 
des colonnes ; la levre du vaf ou tambour du chapiteau laquelle eft immediatement 
fous Le tailloir cft bombéc en fon plan , de forte qu'elle eft plus faillante par le mi- 
licu que vers les angles, F 
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I A dix-feptiéme Planche reprefente la baze qui regne tout autour du Temple pat 
le dedans; la petite corniche qui regne fous les renfoncemens ou niches des fix gran- 
des chapelles ; larchitrave qui regne par le dedans des mefmes chapelles au deflus des 
renfoncemens ; l’entablement qui traverfe le deflus dela porte par le dedans du Tem- 
ple; la moitié du plan d'une colonne par le bas; la proportion des colonnes & le con- 
tour de leur diminution; le profil & le foffice de l’architrave qui porte fur les colon- 
nes au droit des fix grandes chapelles , avec la -reprefentation du haut d'une colonne 

ar unc ligne onctuéc, & du plan d'un pillaftre avec une païtie du mur qui rerourne 
dans la Chapelle. 

Dans la moitié du plan de la colonne on peut obferver qu'il y a des plattebandes 
qui rempliffent prefque les canaux, cela ef ainf jufqu’à la hauteur de cinq modules 
huit parties & demiy. Par deffus cetre hauteur ces plattcbandes font coupées en talus 
de la haureur de trois parties un quart; les canaux n'ont pas la profondeur de la moitié 
de leur largeur, & leur contour eftune portion de cercle. Dans la proportion desco- 
lonnes il faur remarquer que le contour de leur diminution, quieft en ligne convexe, 
commence dés le bas, d'où ayant divifé jufqu'au haut toute la colonne d’efpace en 
cfpace de la hauteur d’un module , il fe trouve que tous les diamerres font differents , 
ainfi qu'ils font chiffrez. On pourroit par ce moyen, fi l’on vouloir, donner à une co- 
lonne un contour pareil à celles du dedans du Panthcon ; cctre manierc de diminuer 
les colonnes dés Le bas eft fort en ufage parmi les anciens ; je l'ay trouvé telle en tous 
les Edifices antiques que j'ay mefurez, excepté au Templede Veftaà Tivoli , à l'arc de 
Conftantin & à celuy de Seprimius , où les colonnes font auffi groffesau tiers de leur 
hauteur que par le bas. Pour ce qui eft du renflement des colonnes, je ne l'ay trouvé 
nulle part. Dansle foffire de l’architrave qui paffe für les colonnes qui fermenr les Cha- 
pelles ,on peur voir comment l'architrave porte fur Le vif des colonnes parle haut & en 
rerraitte furles pillaftres, & de quelle manière il retourne par lc dedans des Chapelles. 

Tous les profils de cette Planchefont mefurez avec le module des colonnes de l'or 


dre du dedans. 
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1: dix-huitiéme Planche reprefente une partie de l'élevation de l'attique du de- 
dans du Temple, & les profils en grand de fes membres. Il faut remarquer que le faft 
des pillaftres, & les panneaux & comparrimens qui font entre deux, n'ont aucune fail- 
lie fur le nô du mur , & qu'ilsne fonc diftinguez que par les couleurs des marbres dif- 
ferens doncils font faits : Les bazes mefme & les chapiteaux ont fi peu de fillie qu'ils 
ne font qu'en bas relief; les trois bandes de l’architrave n’ont pointauffi de faillic l'une 
fur l'autre, n’eftanr diftinguées que par leurs couleurs. Tourcét attique eft donc com- 
pofé de quatre fortes de matbre, fçavoir demarbre blanc, de marbre ifabelle, de por- 
phyre, & de fetpentin. Les parties faites de marbre blanc , font le foubaffement , les 
focles , les bazes, & les chapiteaux des pillaftres, le champ des compartiments , le cham- 
branle & la corniche des croifées, les bandes inferieure & fuperieure, & la cymaife de 
l'architrave, &la corniche de l’attique. Les parties faires de porphyre , font les pilla- 
ftres , les frizes d’entre le chambranle & la corniche des croifées, les ronds de deflus 
les ctoilées , & ceux d’entre les panneaux qui font entre les pillaftres du milieu. Les 
parties faites de ferpentin , font les panneaux couchez du haut & du bas des autres 
entrepillaftres , la bande du milieu de l'architrave , les petits panneaux montans 
aux coftez des cercles de l’entrepillaftre du milieu , les bordures des grands pan- 
noaux des autres entrepillaftres , & les bordures des petits panneaux quarrez du deffus 
des croifées. Les parties faites de marbre ifabelle , font le dedans des panneaux du 
deffusdes croifées ; la bordure du stand panneau de l'entrepillaftre du milieu’, & Îles 
grands panneaux desautres entrepillaftres. Dans cer artique de mefme que dans le grand 
ordre du dedans du Temple, les faillies ou fofhtes des moulures ne font point la pluf- 
part à niveau, mais elles pendent en devant : Les faces auffi quelquefois ne font poinc 
à plomb , mais inclinées en devant , ce qui ef fait apparemment pour diftinguer ces 
membres Jes uns des autres, & pour faire que leurs largeurs ou hauteurs paroiflent plus 
grandes qu'elles ne font. J'ay autrefois enrendu rraitter dans l’Academie Royale d'Ar- 
chiteure cette queftion du changement dés proportions, fuivanr les differens alpes 
que la hauteur ou l'éloignement peuvent donner aux membtes des Edifices. Les opi- 
nions cffoienr partagées ; car Les uns fuivant les fentimens des Architeétes modetnes, 
difoient que c’eften cela que confifte toute la capacité d'un Architeëte que de fçavoir 
bien menager ce changement qu'il faut toujours pratiquer. Les autres fuivant l'avis de 
Vitruve au {econd Chapitre de fon fixiéme livre , fouftenoient que cela ne fe doit faire 
que rarement ; les circonftances qui le peuvent permettre ne fe rencontrant que peu 
fouvent. Car à l’égardde la propolition generale du changement des proportions, ils 
difoient que le jugement de la veuë qui nefe rrompe ptefque jamais, rendoit cetrepre- 
caution inutile , ainfi qu'il eft expliqué dans les notes fur l'endroit de Vitrave que je 
viens de citer; & mefme que le changement des afpedts qui eft prefque toujours libre 

ourroit fouvent rendre ce changement vicieux ; puifque fi par exemple l'inclinaifon 
en devant fait paroiftre une face affez large à une certaine diftance , elle doit paroiftre 
trop large, fi l’on s'approche davantage. A l'égard des occañons de fe difpenfer des 
reoles ordinaires, on difoit qu'elles cftoient tres-rares , comine d’eftre contraint à n'a- 
voir qu'un feul afpect, ainfi qu’il arrive à ces figures d'Optique, dont lesparties quoy 
que fans proportion paroiffent bien proportionnées , à caufe qu’on ne les regarde que 
par un crou ; & qu'enfin cette inclinaifon des faces mefmes en routes fortes d’afpeéts, 
faifoit toujours un fort mauvais effet quand ily avoit des angles qui la rendoient vif- 
ble, & que cela ne fe pouvoit pratiquer que lors qu'il n'y avoit point d’angles , ainfi 
qu’il fe rencontre dans l'attique du Pantheon. Qu'il y avoit lieu de croire que cet exem- 

le pris dans un Edifice fi bien conduic, fi bien entendu & qui atant d'aurhorité, avoir 
portéles Architeétes à faire une regle generale d’un exemple particulier , n'ayant pas 
pris garde à cetteuniformité de la corniche , qui rournant & revenant en elle-mefme 
ne fait aucuns angles, ce qui eft une condition fans laquelle l'inclinaifon des faces eft 
vitieufe. Ornonobitant ces raifons, je voy que c’eft unc pratique generalement reçcuë 
que de pancher les faces des moulures, & dc nefaire aucun fetupule de fe difpenfer du 
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niveau , de Paplomb , & des autres loix qui rendent les ouvrages reguliers , quand on 
cft perfuadé que ces changemens peuvent produire quelque bon cffer. 

Toutes les parties de cet attique font mefurées avec le module des colonnes de l’or- 
dre du dedans du Temple. 


Palladio au deffein qu’il donne decet attique, obmet la frize qui eft entre la corni- 
che & le chambranle des croifées : il ne defligne pas les compartimens des entrepilla- 
ftres comme ils font ; il met des ornemens de fculprure aux moulures de l’architrave de 
l'entablement quin’ena point, Quant aux mefures il fait le foubaffement trop bas de fix 
pouces crois quarts ; les petits focles fous les pillaftres trop hauts de quatre pouces cinq 
fixiémes ; le pillaftre avec la baze & le chapireau aufli trop haut de quatre pouces trois 
quarts ; l'entablement trop bas d'un picd huit pouces cinq fixiémes. 

Serlio fair auffi Le foubaffement trop bas d’un picd onze pouces un fixiéme ; il fait 
la hauteur entre le foubaffement & le deffous de l’architrave trop grande d’un pied huit 
pouces & demy ; l’enrablement de l'atrique auffi trop bas d'un ps un pouce deux 
tiers ; il met dans l’entablement de l'attique un talon au lieu dela face du denticule qui 
y cit, 
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1: dix-neuviéme Planche contient plufieurs parties du dedans du Temple, fçavoir 
Ra corniche, la frize ; la travetfe & le montant des chambranles des eroifées de l’attique; 
lc bandeau de l'are du deffus de l'entrée ; le bandeau de larc du haut de la principale 
Chapelle ;un des petits acroteres qui fontau deffus des deux colonnes placées aux coftez 
de la principale Chapelle ; Ie profil du haut de la voure autour de l'œil ; la petite eorniche 
du haut &les arpons qui retenoient le refte de la bordure qui eftoir deffous la corniche, 
avec les crochets où fonr les trous qui renoient l bordure attachée ; la couverture du 
deflus de l'œil & de fa bordute. 

Il faut remarquer que les bandeaux tant de l'entrée que de la grande Chapelle & 
du chambranle des croifées ont tres-peu de faillie , la plufpart de leurs faces eftant in. 
clinées en arriere, peut-eftre parce quence faifanc point d'angle , la veuë ne peut s’ap- 
percevoir de certe inclinaifon. Que la couverture qui eft autour de l'œil eft une table 
de bronze épaifle d'un riers de pouce. Que la corniche cft aufli de bronze dorée d'un 
or aufli vermeil que fi l’on venoit de l’appliquet, les arpons font aufli de bronze. 

Tout ce qui elt rapporté en cette Planche eft mefuré avee le module des colonnes 
de l’ordre du dedans. 
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É:: vingtiéme Planche contient le plan , l'élevation & le profil des petits autels 
qui font encre les grandes Chapelles : & comme ils ont leurs frontons differens , les 
uns les ayantronds, les autres angulaires, j'ay mis outre l'enrablement qui eft à l'éle- 
varion entiere de lun de ces autels qui ont un fronton angulaire , un aurre entable- 
ment avec un fronton rond. Il faut remarquer que ces petirs aurels font encore diffe- 
rens en ce que ceux dont les frontons font angulaires, onrleurs colonnes de marbre, 
&qu'elles font cannelées , au lieu que les aucres ont leurs colonnes de porphyre fans 
canneleure. Dansle plan & dans l'élevation j’ay fait retourner les picdeftaux fous cha- 
que colonne , ainfi qu'ils font à ceux des petits autels qui n’oncpointeftéreftaurez, & 
qui n’ayant qu'une table de bois pour autel, laiffent voir quelle cftoit l’ancienne ma- 
niere de ces piedeftaux , & commenr leurs niches alloienc jufqu'en bas , de mefine que 
celles qui font au milieu des grandes Chapelles: car ces picdeftaux continuez qui fou- 
tiennent les colonnes, & qui fervent d’aucels, onc cité ainfi faits quand on a reftauré 
ces tabernacles ou petits autels. Les ornemens de la corniche des frontons angulaires 
font en la moienne pofition entre la ligne à plomb & la hgnc perpendiculaire aux 
moulures de la corniche, ainfi qu'il eft expliqué dans la vingt-deuxiéme Planche: aux 
corniches des frontons circulaires, ils tendent au centre de Ienr contour: aux efpaces 
des coftez des autels , la corniche eft mutilée , & roures les moulures du bas us 
deffus du larmier font reduires en une plattebande , & la faillie de l’architrave eft di- 
minuée aufli, pour ne pas exccder les pillaftres des coftez des grandes Chapelles. Aux 
compartimens qui fonr aux coftez & par le haut, le champ eftde marbre noir, les pan- 
neaux font de marbre de couleur ifabclle, & les ronds de porphyre. 


Palladio fait tous les piedeftaux continuezen forme de foubaffemenr, ce qui n'eft 
qu'à ceux des petits aurels qui ont cfté reftaurez, &aufquels on a faitainfile picdeftail 
continu pour fervir d’aurel, y ayant beaucoup d'apparence qu'ils ont tous efté faits 
dans le commencement avec despiedeftaux retournans. Ilne fait pas les compartimens 
des coftez comme ils fonr. Quant aux mefures les piedeftaux font crop bas d'un pou- 
ce un douziéme; le focle fous la baze des colonnes cft crop haut d'un pouceun huitié- 
mc ; il fait les colonnes avec la baze & le chapiteau trop hauts de cinq pouces & 
demy. 

Serlio fait comme Palladio les piedeftaux en forme de foubaffement ; ils font tro 
hauts de neuf pouces un quart , la colonne avec la baze & le chapireau eft trop haute 
de ttois pouces fept douziémes, l’entablement trop bas de neuf pouces fept huitiémes, 
& les frontons trop hauts de quatre pouces un huiriéme. 

Monfieur de Chambray en fon parallele au deffein qu'il donne d'un de ces petits 
autels qui ont un fronton circulaire, fait aufli les picdeitaux continuezen maniere de 
foubaffement. Ilfairles bazes des colonnes attiques qui font corinchiennes; les feuilles 
des chapiteaux qui font d'olivier , il Les fait dote ; il fait monter la niche trop 
haut; le talon du bas de la corniche quiceft taillé & refendu de rayes de cœur, il le fait 
lice; il fair les oves de la corniche du fronton à plomb ,au licu qu'elles tendent au cen- 
tre du contour du fronton. 
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La vingtuniéme Planche reprefente l'entablement des petits autels , la face & le 
profil par le milieu du chapiteau des colonnes &l'enrablement mutilé des coftez. Aux 
feuilles du chapiteau il y a un perit revers autour des refends , les volutes angulaires 
montent un peu dans le tailloir. A l’entablemenc le deflous des faillies des moulures 
leve par le devant pour recevoir la reflexion du jour du pavement, comme je l’ay fait 
remarquer cy-deflus, aux profils en grand des membres du dedans du Temple. Les ban- 
des de l’architrave font un peu plus faillantes par le bas que par le haut, & les faces de 
la bande des denticules & du larmier dela corniche, le fontun peu plus parlehaut que 
pat le bas. L'architrave qui regne par les coftez a plus de faillie pour avoir plus de co- 
refpondance avec la corniche mutilée ; dans cet architrave il ya des aftragales qui fc- 
parent fes bandes quoy qu’il n'y en ait pas au mefme architrave quand il paffe au deffus 
des aurels. Les failies de l’entablement mutilé font à compter du nû du mur, les 
autres font à compter de l'axe de la colonne prolongé , comme j'ay déja averty ; ces 
membres & les autres cy-aprés qui dependent des petits autels font mefurez avec le mo- 
dule de leurs colonnes. 


Palladio fait joindre la frize par un congé au lifteau du haut de l’architrave, &il 
obmer les rayes de cœur qui font au talon du bas de la corniche. Le chapiteau eft trop 
haut de fix parties deux troifiémes ; l’architrave eft aufi trop haut d’un deuxiéme, & la 
corniche trop baffe d'une partie. 

Serlio fait le chapiteau trop haut de huit parties, l'architrave trop bas de douze 
parties cinq fixiémes , la frize crop baffle d’onze parties , & la corniche trop haute de 
douze parties , il met des aftragales entre les bandes de l’architrave d'audeflus des co- 
lonnes qui nefont qu’à l’architrave qui retourne aux coftez. 
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La vingt-deuxiéme Planche contient le plan du chapiteau des colonnes des petits 
aurcls ; le foffice de l’architravejoint au chapiteau renverfé; le mefme chapiteau deffiné 
far l'angle ; le profil de l'architrave & deux corniches, l’une des frontons circulaires, 
& l'autre des frontons angulaires. Dans la corniche du frontonangulairela ligne AB, 
reprefente la ligne à plomb ; la ligne CD, reprefence la ligne perpendiculaire aux 
moulures de la corniche ; & la ligne EF, qui divife l'angle fait par les deux lignes 
AB & CD en deux également, eft felon le fens que font taillez les oves &les rayes de 
cœur de cette corniche. Les faillies font à compter de l'axe de la colonne. J'ay pro- 
filé ces corniches quoiqu'elles ne faffent pas retour , pour en faire connoiftre les fail_ 
lies, & pour les chiffrer, J'en ay ufé ainfi en beaucoup de rencontres pour n’eftre pas 
obligé de repeter des deffeins fans neceflité. 
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| 0m vingt-troifiéme Planche reprefente la baze & la corniche des picdeftaux 10 
focle & la baze des colonnes, & la face d'un chapiteau qui eft different des autres. Il 
faut remarquer que le contour des fcoties de la baze des colonnes ne defcend pas plus 
bas que le haut des orles de deffous; & que le chapiteau qui cft d'unc forme differente 
des autres , eft du petit aurel qui eft à la gauche en entrant ; Que Ja baze des colonnes 
où foncces chapiteaux eft attique. Le diametre du bas des colonnes de ces petits au- 
tels eft d’un picd quatre pouces & demy. J'ay fait de ce diamerre deux modules divi- 
fez chacun en trente parties, avec lefquelles font mefurez tous les membres qui appar- 
tiennent aux petits aucels. 


Palladio fait la baze des picdeftaux trop baffe de cinq parties cinq fixiémes ; le 
focle de cette baze trop bas de huit parties &demy; les moulures enfemble font trop 
hautes de deux parties deux tiers. Il faic le dé des picdeftaux crop haut d'un tiers de 
partie , leurs corniches trop baffes d'une demie partie , & trop peu faillantes de deux 
parties. Le focle fous la baze des colonnes eft trop haut de quatre parties, & la baze 
des colonnes eft trop baffe d’une partie. 

Serlio fair les picdeftaux trop hauts d’un module trois parties trois quarts, & le fuft 
des colonnes crop haut de cinq parties. 
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CA PIRE it 


Du Temple de Bacchus à Rome. 


E Temple eft hors de la porte Pie que l’on nomme auffi de fainte Agnés,, il eft 

à prefent l'Eglife de fainte Conftance , on ne fçait poine par quiil a eftc bafti, 
ny à quelle intention , quelques-uns riennent que c’eftoit une fepulture , à caufe d'un 
tombeau que l'on a trouvé dedans, & d’autres croyent que c'eftoir un Temple dedie à 
Bacchus, à caufe que dans quelques-unes des voutes on voit des ornemens de Mofai- 
que entre lefquels il y a de petits enfans qui vendangent. La fculpture du Tombeau 
reprefente aufli de ces petits vendangeurs. 

J'ay fait cinq Planches de ce Temple. La premiere en reprefente le plan, fa figure 
cft circulaire, il a un double rang de colonnes en dedans vers le milieu. Au devant 
du Temple ily a un porche large & étroit qui joint le Temple à une grande cour dela 
mefme figure que le porche ; cette cour cit fermée d'un mur épais de deux pieds dix 
pouces & demy, percé de quantité de feneltres, & parce que cette cour cft fur unpen- 
chanr, elle eft enterrée d'un cofté, & beaucoup élevée de l’autre: En cet endroitlemur 
ef fouftenu par des éperonsouarcbourans; le Temple cf aufh quelque peu plus enterré 
d’un cofté que de l’autre, &il y a du cofté de la pente une maniere de foubaffement 
ou ftylobate continu de huit picds & demy de haut qui fouftieñr une maniere de cor- 
ridor autour du Temple ; au milieu de ce foubaffement au cofté du Temple il y a un 
petit avant corps dans lequel eft une niche : l'autre cofté qui eft enterré eft figuré par 
une ligne ponétuée. Le cofté de la grande cour où les éperons font marquez eft en- 
core en fon entier, l’aurre et tourruiné. 


Palladio au plan qu'il donne de ce Temple mer deux niches aux coftez de la porte 
parle dehors, qui n'y font pas; par le dedans il ne mer que deux petites niches rondes à 
chaque quart du plan entre deux grandes, & il y en a crois, deux rondes & une quar- 
rée entre deux, il n'y a point mis l'efcallier ny le foubaffement. Quant aux mefures, 
il fait le porche trop étroit de deux pouces, & trop court de dix ; il fair les grandes ni- 
ches des on trop étroices d'un pouce cinq douziémes ; il fait la porte trop étroite de 
trois pouces deux tiers ; le diametre du Temple par le dedans eft trop petit d’un 
pc il fait l'efpace entre les colonnes & le mur trop petite de deux pouces deux tiers ; 

e mur eft plus épais d'un pied qu'il ne le fait: cela cit caufe que le diametre 
exterieur du Temple eft trop petit de trois pieds ; il fait la grande niche quarrée de 
l'entrée , trop petite d’onze douziemes dé pouce , & l'autre qui luy eft oppofée trop 
petite d'un pouce deux tiers. Il fair les grandes niches rondes des coftez trop 
petites d'un pouce un tiers; & il faicles petites niches trop étroires d'un pouce & demy. 
Pour le diametre des colonnes , comme elles font toutes differentes , il le fait égal à 
celles dont j'ay pris Le diametre pour former deux modules , lequel eft d’un picd quatre 
pouces un quart. 

Serlio n’a pas obfervé non plus que Palladio le foubaffement qui cft par le dehors, 
il dit que la grande cour eft ovale, ce qui n'eft pas vray, parce que les coltez font en 
lignes droites, & les bouts prefque en demy cercle ; il marque des niches au mur qui 
ferme certe cour, au lieu des croifées qui y font. Pour les mefures il les donne fi dif- 
proportionnées que l'on peut dire qu'il n’y a rien de vray. 
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1e À deuxiéme Planche reprefente le profil du Temple & duporche en l’eftar qu'ils 
font prefentement. 1 y a lieu de croite que ce Temple avoit anciennementun porti- 
que tout à l’entour à caufe des reftes qui s’y voyent en dehors de la retombée d'une 
voute que j'ay matquée À ; & apparemment l'autre cofté de ce portique cftoit fur le 
foubaffement donc il a efté parlé , & dont le profil fe voit dans cette Planche. J'a 
trouvé aux environs de ce Temple des bazes de colonnes femblables à celles du dedans 
qui pouvoient cftte celles des colonnes fur lefquelles la voute pofoir de la mefme ma- 
niere qu'elle fait audedans; & il n'y a point d'apparence que ce Temple qui n’eft pas 
fort grand euft quatre portes comme il y a , & que ces quatre portes euflent iffuë en 
dehors, au contraire ces iffuës font fort à propos dans un Portique. 

11 faut remarquer que les arcs qui pofent für les colonnes , & qui fouftiennenc la 
couppe font faits en arriere voulfure : ils font incruftez de marbre par le deffous & 
font de differentes hauteuts ; ceux des milieux ont quatre pieds dix pouces & demy de 
haut, & les aucres n’ont que quatte pieds. Les niches qui font quarrées en leursplans 
font cireulaites pat le haut. Au haut de la voute de [a couppe il y a un renfoncement 
qui peut faire croire qu’il y avoir une ouvertute pour laiffer fortir la fumée des facrifices. 
La porte dela principale entrée cft quarrée par le haut où elle eft auffi large que par le 
bas. Dans la voute en berceau qui tourne autour par le dedans , il refte des peintures 
antiques, lefquelles ont efté refaires en beaucoup d’endroits. À ce qui refte d'antique, 
il y a des petits enfans qui repcefentenc les vendanges, & plufieuts fortes de comparti- 
mens diferens: routes les peintures qui font en la couppe font modernes, la couvertu- 
re eft moderne aufli & eft de tuilles. Le comble de la couppe eft aufli moderne ; j'en 
ay marqué la charpente avec deslignes ponêtuées, parce que je ne l'ay faite que par con 
jeéture n’y ayant pü entrer. Touccer Edificeeft de brique à la referve des colonnes qui 
fonc de granite & leurs bazes, chapiteaux , & entablement qui font de marbre blanc 
avec l'incruftation des arcs qui pofent fur les colonnes ainfi qu'il a efté dit. 


Serlio ne marque point le foubaflement ny la naiffance de voute qui eft pat le 
dehots, & ne donne aucunes mefures qui foient veritable. 
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68 DU TEMPLE DE BACCHUS. 


| roifiéme Planche reprefente les parties de l'ordre du dedans du Temple, qui 
font la baze & la face du chapiteau des colonnes , &les profils de l'entablement avec 
une figure de la proportion des colonnes marquée C. 

Les colonnes de ce Temple font de differentes groffeuts , & l'on peur dire mefme 
qu'elles font d'efpeces differentes , y cn ayant dont la diminution commence dés le 
bas , d’autres où elle ne commence qu'au deflus du tiers d'embas; j'ay mis le profil de 
celle qui m'a femblé la mieux propottionnée avec roures fes mefures, tant celles de la 
hauteur que des differens diamerres qu'elle a au pied, au haut , & au droir du premier 
tiers vers le bas. Ellea un pied quatre pouces un quart de diamerre par le bas, que 
j'ay reduit en deux modules divifez À l'ordinaire , chacun en trente parties. Dans la 
baze on peut remarquer que le contour de la fcotie defcend plus bas que le haut de 
l'orle de deffous. Les bandes de l'architrave font plus faillantes pat le bas que par le 
haut. Ce qu'il y a de remarquable au chapiteau qui eft compoñite, eft qu'il ÿ aun 
cavet au deffus du quart de rond du tailloit , & que fur le revers des volures , outre la 
feuille d'acanthe qui le couvre, il y aune aucre feuille d’eau par deffous qui va fe coller 
par fon revets contre le tambour du chapiteau. 

Toutes les faillies font compter de l'axe de la colonne prolongé. 


Palladio met des feuilles d'olives au chapiteau , au lieu des feuilles d'acanthe for- 
mées en feuilles de perfil qui y font ; il ne faic pas le fleuron du milieu du tailloir com- 
meil cft: il met un grand feuillage qui couvre tout le haut des volutes, au lieu qu'il y 
a un perit rinceau de feuilles qui gatnirle dedans de la bande qui forme les revolutions 
de la volute. Il obmet un petit caver qui ef au haut du tailloir. A l'architrave il fait 
toutes les bandes àplomb , & elles fonc plus faillantes pat le bas que parle haut; il met 
un cavet au bas de la corniche où il y a un talon; il mer une goute où menton fous 
le larmier qui n’y eft point. Pourlesmefures, la colonne avec la baze , & le chapiteau, 
le tout enfemble eft trop bas de quatorze parties; la baze eft trop baffle de deux parties 
un douziéme , dont le plinthe eft crop haut de deux tiers de parties. Il fair les 
tores chacun trop bas de trois quatts de partie ; les deux orles fonc aufli crop bas 
chacun d'une demie partie ; & la fcotic encore trop baffle d'un quart de parue. Il 
faic l'orle du bas de la colonne trop bas de deux parties & demy. Tour le chapiteau 
eft trop bas de douze parties, le tailloir feul eftanc trop bas de deux parties: l'architra- 
ve & la frize font trop bas, l'achitrave d'une païtie & demy , la frize d'une partie ; la 
corniche eft trop haute d'une partie un qi. 

Serlio fair le chapiteau des colonnes rouc autre qu'il n'efft, il n’y mec qu'un rang de 
feuilles , &il obmer l'aftragale qui eft fous le quart de rond. 11 fait les volures lices & 
plattes, comme au chapiteau Jonique fans eftre angulaires. 1] ne fait pas le fleuron du 
tailloir comme il ft , non plus que Palladio ; à l'archicrave il fair le talon & le liftcau 
du haut trop petits ; il fait la premiere & la feconde bande plus faillante par le haut 
que par le bas, au contraire dece qu'elles font ; à la corniche il met unc bande de den- 
cicules avec un filer deffus, & il fait une goute fous le larmier; il met un talonavec un 
filet entre le latmier & la grande cymaile, où il y a feulementunaftragale, quieft une 
chofe affez remarquable. 1l fait le talon du bas de la corniche trop petit ; le fuft des 
colonnes eft trop haur de feize parties, & le chapiteau eft trop bas de feizeparties, l'ar- 
chitrave eft encore trop bas de huit parties crois quarts, & la frize d’une pattie un quatts 
mais la cotniche eft crop haute de dix-huit parties crois quarts. 
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La quatriéme Planche reprefence les parties en grand du chapiteau deffiné fur 
l'angle du tailloir & fur le plan renverfé. Dans ce dernier, il faut remarquer que la li- 
gne cirée d’un des angles du tailloir à l'autre de la mefme face du chapircau , termine 
la faillie du fleuron qui eft au milieu du railloir ; on peut auf remarquer les feuilles 
d’eau dont il a efté parlé , lefquelles font fous les volutes , & vont coucher au vaze du 
chapiteau pour affermir les volutes. 
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LA cinquiéme Planche reprefente pluficurs parties du Temple , 
par la moitié de la face du chapiteau des colonnes, la corniche , la fri 
branle de la porte tant au dedans comme au dehors avec le to 
dans la grande niche du milieu, & qui cft oppoféc à l'entrée. 
de marbre blanc, à la referve du tombeau qui eft de porphire. 
beau par les coftez , eft un guillochis de fleurons defquels il fo 
des raifins que des enfans vendangent. Au dedans à un des bouts il y a unc cfpece de 
chevet , le fond eftant plus élevé à cetendroit Les picds ou fuports font de marbre 
blanc faits depuis peu; la longueur du tombeau eft de fept picds cinq pouces & demy 
dunû au nû, la largeur decinq picds, & la hauteur de trois pieds dix pouces. Le deffus 
cft d'une autre piece d'un pied onze pouces & demy de haut, ayant un pouce de faillie 
de tous les coftez. I1 y à au milieu de chacun des coftez du couvercle unctefte, 
celles des deux bouts font d'un jeune homme, & celles des flancs font d'une femme, 
fouftenant des feftons qui vont pafler fur chacun des coins du couvercle. 
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DU TEMPLE DE FAUNE. 75 


COMPARE RE INT. 
Da Temple de Faune à Rome. 


E Temple fut édifié par l'Empercur Claude, & dedié à Faune fur le font Celio, 
( u Pape Simplice I. le dedia à Dieu fousle nom de faint Eftienne, & ileft à pre- 


de leur grofleur , il ÿ a des pcintures de Nicolo del Pomatancio, qui reprefentent les 
maftyres de plufieurs Saints, Unepartie de l'efpace qui cft dcpuis cette enceinte jufques 
au grand mur de dehors fert À l'Eolife, & l'autte particeftunjardin, Dans ce grand mur 
il y a une niche , prés de lagucile eft une porte par où on entre à prefenc, l’autre cft 
murée. 
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DUO TEMPIL ES DE FAUN À. 29 


LL. A deuxiéme Planche contient deux profils de ce Temple, lefquels eftant pour la 
mefme chofe l'expliquent plus clairement , parce qu'ils reprefentent deux afpeéts diffe- 
rens. Is font voir que les deux rangs de colonnes plus perites, portent chacun un 
mur en rond. Que le rang interieur porte fon mur pofé fur un architrave fouftenu 
par les colonnes. Que ce mur vers le haut à des fencitres rondes par en haut, embra- 
fces par embas en abajour , & un mencau par le milieu fait d’une perite colonne qui 
fouftient un petit mur qui pofe en arcades fur le chapiteau de la petite colonne à la 
gochique, ce petic mur ayanc au deffus de la petite colonne un trou rond. Que par le 
milieu l'enceinte de ce rang interieur eft craverfée d’un autre mur fouftenu par deux 
grands pillaftres d'ordre Corinchien , entre lefquels fonc deux colonnes du mefme 
ordre qui portent crois arcades , au defflus defquelles il y a cinq fencitres , dont deux 
répondenr à chacune des arcades des coftez, & une à l'arcade du milieu. Que les 
pillaftres n'onc point de baze , & que leurs chapiteaux ne font pas de la hauteur de 
ceux des colonnes, leurs aftragales cftant fituez plus haut. Que dans le rang exterieur 
de colonnes encre les picdroits on tremeaux qui feparent tout le circuit en huit inter- 
vales, garnis les uns de quatre, les autres de cinq colonnes, il y a deux intervales de 
quatre colonnes chacun , où les colonnes fonc plus grandes que les autres , & donc les 
chapiteaux font Corinthiens , les autres eftant loniques. Que quatre de ces colonnes 

ui font au droit de la niche du grand mur , font fans cannelures , les quatre autres 
eftanr cannelces. Que toutes les colonnes dec rang exterieur fouftiennent une efpece 
de petire corniche architravéenon continué, mais couppée fur chacune des colonnes, 
nefquelle le mur pofe pat arcades , en forte que les huit colonnes Corinthiennes de 
ce rang eftant plus grandes que les autres , leurs arcades montent auffi plus haut que 
celles des autres colonnes. 

L’enccinte interieure qui fert à prefent d’Eglife eft couverte ,maiscomme cette cou- 
verture eft moderne, je ne l'ay pas deflinée ; il eft mal aifé de dire comment cour ce 
Temple eftoit couverr anciennement ,ou mefme s’il l’eftoir; mais s'il eftoit couvert, le 
comblene pouvoir eftre que de bois, les murs eftant trop foibles pour porter des vou- 
tes dela largeur qu'il les auroir fallu ; &le mur qui traverfe le milieu du Temple eftoit 
apparemment pour porter le comble. La plufparr des colonnes font de granire, & il 
en a quelqu'une de marbre blanc , les bazes , chapiteaux , & architrave font aufli de 
marbre blanc, le refte cft de brique. 
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82 DOME NMONIL 18 DE VIE ST À 


CAR PCR RENIN: 
Du Temple de Vefla, à Rome. 


E Temple eft fur le bord du Tibre auttefois c’eftoit l'Eglife de faint Eftienne , 

on le nomme à prefencl'Eglife de la Madonna del fole; on croit qu'il a efté bafti 
par Numa , parce qu'on ttouve écrit dans Plutatque en la vie de ce Roy qu’on difoit 
qu'il avoit bafti à Vefta un Temple rond ; pour y placer au milieu le feu facré qui y 
eftoir gardé par les Veftales. Quelques-uns tiennent qu'il fut dedié à Hercule le Vain- 
queur , & d'autres au Soleil. L’efpece de ce Temple eft celle que Vitruve nomme Peri- 
ptere rond. 

J'en ay fait crois Planches. La Premiete contient le plan &l'élevation. Le plan eft 
de figure ronde avec un portique autour compofé de vingt colonnes , dontle diametre 
par le bas cft de deux pieds onze pouces. On voit pat ce plan que le feüil de la porte 
cft droit & ne fuit pes la rondeur du mur. 

Dans l’élevation à laquelle j'ay jointaufi le profil, on peut remarquer queles bazes 
des colonnes n’ont point deplinthe, Je n’ay pü fçavoir fi la pierre fut laquelle le grand 
core pofe, eft un focle, on s'il eft fur des marches, comme Palladio fait dans f figure. 
Ayant fait foüiller j'ay trouvé que ce focle ou matche a de hauteur neuf à dix pou- 
ces, & qu’au deffous 1] y a un mur qu'on neme voulue point permettre de fonderainfi 
que j'en avois envie; mais s’il y avoit des marches elles eftoienc bien lautes. 

Les colonnes qui font de marbre blanc font de plufeurs aflifes , leur diminution 
commence dés le picd;elles font cannelées de vingt-quatre cannelures creuféesau demy 
cetcle; la cofte a de largeur les deux feptiémesde la largeur du cteux. Ces colonnes ont 
vingt-un modules vingt huit parties &un tiers de haut , compris la baze & le chapiteau. 
Il ne refte aucune partie de l’entablement. On tient que ce Templefut bruflé en l'em- 
brafement de Rome du temps de Neron. Je n'aÿ deffiné que ce qui cft refté de l'antique, 
la couverture qui y cit eftant adjouftée : le mur mefmc n’eft pas refté fi haut que les 
colonnes. Il y a parle bas environ à la hauteur de fept picds, une corniche qui marque 
comme un foubaflement, au deffus de cette corniche 1l y a des boffages, où de trois 
cn trois il y a une affife plus bafle de la moitié que les autres. Tour le Temple eft 
de marbre blanc. 


Palladio marque des feneftres dont je n'ay veu aucun veftige. Il ne marque point 
ls bolfages qui font en dehors au mur; ilfait le diametre du dedans trop-petit de cinq 
pouces crois quarts , la porte trop étroite de trois pouces un quart , le diametre des: 
colonnes trop petit de deux pouces & demy. Le portique eft aufli trop étroit de deux 
pouces, Les colonnes font trop baffes d'un pied huit pouces, 
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84 DUT EM ENDNE, VES T À: 


17 deuxiéme Planche reprefente la baze des colonnes , la face du chapiteau & fon 

lan renverfé. La baze qui cit attique n'a point de plinche;au chapiteau les feüilles n'ont 
a chaquerefend que trois feuilles d'olives, & les feüilles d’embas montent beaucoup plus 
haut que le milieu de celles du fecond rang. Les volutes ne fe touchent pass les angles du 
railloir font rout-à- fait aigus fans eftre recoupez ainfi qu'il femble que Vitruve a enfci- 
gné qu'ils doivent efbre faits , ec qui n'a gucre d'autre exemple. Au lieu du leuron qui 
fouftient ordinairement la roze du milieu dutailloir, ily a une feüille pareille à celles des 
caulicoles. Il y a des graines dans les rofes du milieu du tailloir qui font de deux fortes ; 
car il y a quelques-unsdes chapiteaux qui les ont comme jelesay deflinées; maisily en a 
d’autres où elles font tortillées en forme de limaçon. Les colonnes font cannelées de 
vingt-quatre cannaux creufez au demy cercle, dont les coftez font de deux fepriémes 
de la largeur du creux. Le diamerre du bas eft de deux pieds onze pouces, lequel cft 
reduit en deux modules, divifé chacun en trente parties. 


Palladio define le chapiteau tout autrement qu'il n'eff , il fait les feüilles d'embas 
& celles d'enhaut d'une mefme hauteur , comme elles font ordinairement ; ilmet ein 
fcüilles d'olives à chaque refend ; il fait les cannaux des tigertes tortillez ; il attache les 
volures enfemble; il metune petite feuille renverfécau deflus des volures; il fait monter 
les volutes dans le tailloir, au lieu qu’elles rouchent feulement le deffous ; il mer un 
fleuron pour porter la roze du milieu du tailloir ; il ne fair pas cette roze comme elle 
eff ; il recoupe les angles du tailloir ; il fait les eolonnes trop hautes de treize parties 
deux tiers ;il faitle fuit crop haut de vingt-une parties ; & il fait le chapiteau trop bas 
de fept parties un tiers. Ilne faut pas s’eftonner fi les mefures qui font examinées 
felon le module ne fe rapportent pas à celles qui font examinéesfelon le pied de Roy, 
parce que Le diametre des colonnes cftant differanc, il fait changer Les proportions 
lorfqu'il cft reduit en modules. 
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Lasosine Planche reprefente le profil pat le milieu du chapiteau , le plan du 
chambranle de la porte , le profil du feüil de la porte , la bazc & la corniche du fou- 
baffement du mur par le dehors, & les boffages FE font au deffus avec la petite cor- 
niche qui eft par le dedans à la hauteur de celle du foubaffement du dehors. Ce qu'il 
y a de plus remarquable eft que l’aftragale qui eft au deffus de la bande fupericure du 
chambranle, a plus de faillie que ie bas du talon qu'il a au deffus. 


Palladio fair le chambranle trop large d'une pattie cinq douziémes , le talon &les 
bandes ont trop de hauteur , & la fcotic trop peu. Il fait le bas du talon auffi faillant 
que l'aftragale. Le plinthe de la baze du foubaffement du dehors cft trop bas de qua- 
tre parties & demy; le tore efk trop haut de cinq fixiémes de partie, le filet de deffus eft 
aufli trop haut d’un quart de partie ;le cavet de la corniche du foubaffement eft trop 
haut d'un quart depattie. Toute la corniche cft trop peu faillante d'un quart de par- 
tie ; l'afiragale l’eft trop peu d'une partie un quart. Il fait la hauteur dudit foubaffe- 
ment depuis le deffous de la baze jufqu'au deflus de la corniche trop petite de huit 


païties un quart ; & la petite corniche du dedans du Temple eft trop haute d’une par- 
tie un ticrs, 
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88 DU TEMPLE DE VESTA A TIVOLI. 
CINE E 
Du Temple de Vefla ,a Tivoli. 


Tivoli ville d'Italie éloignée de cinq ou fix lieuës de Rome , on voir les reftes 

d'un petit Temple vis-à-vis la cafcade du Teveron. Les habitans du lieu croyent 
qu'il fervoit de demeute à la Sibylle Tiburtine, Quelques-uns le nomment le Temple 
de la Sibylle par cette raifon qui n’eft pas trop bonne. ay fuivy Palladio qui luy 
donne le nom de Vefla; & en cffet il femble avoir efté bafti fur le deffein de celuy de 
Rome ; j'en ay fair quatre Planches, Ja premiere contient le plan & l'élevation. 

J'aÿ marqué dans le plan ce qui refte de ce Temple, fcavoir onze colonnes des dix- 
huit qu’il y avoit , & la plus grande partie du mur, qui conrient la porte & unc des 
feneftres. L'élevation fait voir la proporrion du ftylobate continu ou foubaffement, 
qui porte les colonnes ; fçavoir qu'il eft haut du tiers de toute la colonne, compris la 
bazc &le chapiteau; Qu'il n'y a aueun veftige des degrez par où on montoit au por- 
tique; Que la plus grande pattie des colonnes qui reftent font pofées de la maniere 
que Vicruve enfeigne au chapitre croifiéme du troifiéme livre, que les colonnes des 
coftez des Temples doivent l'eftre ; fçavoir que le cofté qui répond au mut doit eftreà 
plomb, en forte queroutcla diminution foit du cofté de dehors, c’eft à dire que l'axe 
de la colonnc panche vers le mur. Il y a quelques unes de ecs colonnes qui font à 
plomb , mais il y a apparence qu’elles ont efté redreffées par les ruines. Le diametre 
de ces colonnes cft par le bas de deux pieds quatre pouces ; elles font eannelées de vinge 
quatre cannaux , dont la cofte a les crois dixiémes de la largeur du ercux ; les bazes 
n'onr point dcplinche ; Fentablemenr eft un peu plus de trois dix-feptiémes de la hau- 
teur de la colonne avec la baze & le chapiteau ; au deflus de la corniche il y aun petic 
focle qui répond au droit du milieu des colonnes, lequel cit formé des dalles de pierre 
qui couvrent le portique, & en forment le plafond. Dans la frize il y a des teftes de 
bœufs reprefentées au narurel avec la peau + aux cornes de ces reftes il y a des feftons 
de fruits attachez ; il ÿena une quirépond au droit de chaque colonne, & deuxentre 
deux. Tout ce Temple eft bafti de la pierre appellée Tibutrine , à la referve du mur 
qui eft de culloux. Cetre pierre Tiburtinc reçoit un poly comme le marbre quoiqu'’elle 
ait beaucoup de trous & de porolicez. 


Palladio fait le diamerre du dedans trop petit de trois pouces fept huitiémes ; le 
mur eft rrop épais de rrois pouces; la largeur du portique encre les colonnes &le mur eft 
trop petite de crois pouces un huiriéme ; le diametre des colonnes eft auffi trop petit de 
cinq fixiémes de pouces: en la frize il ne met qu'une tefte de bœuf au droit de chaque 
enrrecolonne & il y en à deux; il ne met point le perit focle qui eft au deflus de la 
corniche; il fairle rez de chauflte du Temple au niveau durez de chauffée du portique, 
& il eft plus haut d’an pied quatre pouces trois quarts ; il fait le foubaffemenc trop 
haut de deux pouecs un fixiéme ; il fair les colonnes avec la baze & le chapiteau trop 
bafles de deux pouces , l'entablement rrop haut de huit pouces deux tiers ; il fai la 
hauteur de la porte à la prendre du rez de chauffée du portique , trop petite de deux 
piedstrois pouces un quart; il fair la largeut de la porte parle bas rrop ptite de deux 
pouces trois quarts. 

Serlio dans le plan fait aller les tableaux de la porte au centre du Temple, il y 
marque des feüillures qui n’y font point ; il fair les feüillures des croifées par dedans, 
& cles font par dehors. Quant aux melures , fuppolé qu'il donne le diametre des 
colonnes jufte , il fair le diametre du dedans du Temple trop grand de neuf pouces 
trois quarts ; il fait le mur trop épais de deux pouces un douziéme ; il fur la porte 
par le bas trop large d'un pouce ; il fair la largeur du porrique trop petite de fept pou- 
cesonze douziémes ; il fair les croifées trop étroites de quatre pouces deux quarts par 
le bas ; Il fait La haureur du foubaffement trop grande de trois pouces trois quarts ; il 
fair la colonne avce la baze & le chapiteau trop haute de cinq fixiémes de pouces ; il 
fait l’entablemenc crop hauc de huit pouces , la porte trop balle de cinq pouces trois 
quarts, & les croifées trop baffés de deux pouces. 
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90 DU TEMPLE DE VEST A A TIVOLI 
La deuxiéme Planche reprefente la baze & la corniche du foubaffement , la baze 
& le chapiteau des colonnes avec l’entablement & le profil du chapiteau par ie milieu 
de la face. I] faur obferver que le nû des colonnes répond au nà du dé du ftylobare 
ou foubaffement, en forte.que tourc la faillie de la baze porte à faux ; ces bazes au lieu 
de la fcotie ont une enfonçure quarrée fous le petie tore fans filet. Les cannaux des 
colonnes font terminez tout quarrement par enhaur & par embas. Les chapiteaux font 
bien particuliers , ils ont moins de hauteur que le diametre duvbas de la colonne ; au 
bas fur l’aftragale du haut de la colonne il ÿ a un orle qui fouftient les feuilles ; ces 
feuilles qui font d'acanthe peu refenduës , ont la proportion de celles des chapiteaux 
des colonnes du Temple de Vefta à Rome, celles du fecond rang eftanr fort courtes. 
Il fort de derriere les quatre feuilles du fecond rang qui font fous les rozcs, deux peti- 
tes feuilles d'eau qui {e recourbent fur la grande feuille d’acanthe. Les volutes font 
fans cauhcoles: on ne voit point leur feparation au droit de leur enroulement à caufe 
qu'elles font couvertes d'une feuille d'eau qui va toucher à la tige de la volure. I ya 
une aurrc feuille d'acanche peu refenduë , qui naiffant du bas des volures & paffant fous 
Le tailloir par derricie les volutes , vient fe recourber vers la couppure du tailloir. Les 
rozes font fort grandes, & elles occupent l’efpace qui eft depuis le bas des volures 
jufques au haut du tailloir ; elles font compofces de fix grandes feuilles fans refend , 
jertanr de leur milieu une cfpece de piftille vortillé en limaçon. 

Dans l'entablemenr l'architrave a fa premiere bande plus large que la feconde, ce 
quieft convre l'ufauc , mais non pas fans raifon , les membres de deffous & qui portenr, 
devant eftre plus forrs que ceux de deffus. A la frize qui eft ornée, ainfiqu'il a cfté 
dir, de veftes debœufs & de feftons , il y a fous le caver de la cornicheun filer avec 
un congé qui n’eft point de la corniche, mais qui appartiencalafrize. Ledarmicr de 
la corniche pend prefque aufli bas que le bas du talon qui eft au deffous, ce qui fait 
paroiftre la corniche plus haute qu'elle n’eft, car elle cft plus petite que la frize. 


Palladio n'a pas obfetvé que le vif des colonnes répond à celuy.du dé du ftylo- 
bare ou foubaflement, & que la fullic de la baze poric à faux ; il cermine cn demy 
cercle Les cannelures qui font routes droites : il n’a exprimé aucunes des particularitez 
extraordinaires du chapiteau. 11 fuir la feconde bande de l’architrave plus baure quela 
premiere; il fait joindre la frize pat un congé au liftcau du haut de l'architrave ce qui 
n'cft point. 11 fair les teftes de bœufs dans la ffize fans peau , & n’y mer que les os. 
I ne met poinele filer qui eft au haut de la frize ; il ne fait pas pendre affez bas la gourte 
qui eft au Le du larmier de la cormche; il fait la baze du foubaffement trop haure dc 
fix parties, le dé du foubaflement crop haut d'une partie , & fa corniche trop haute 
d'une demic partie. Il fair la baze de la colonne trop haute de cinq douzièmes de par- 
tic; 11 fait Le chapiteau trop haut de quatorze parties un fixiéme. I] fait l'achitrave trop 
haut de neuf parues& demie, la frize trop baffe d’une partie, & la corniche trop haute 
de quarorze parties & demie. 

Serlo n’a rien nus de vray au foubaflement que la baze , il mer un plinthe & une 
fcorie à la baze de la colonne ; il rermine les cannaux de la colonne en demy cercle, 
de mefme qu'a fait Palladio ; il n’a poine aufli defliné le chapiteau comme il cft ; à 
Farchitrave 1] met trois bandes fcparées par des aftragales ; il met un talon par le hauc 
fous Le lifteau oùil y a un caver: de plus 1l faitla frize coure lice ,il n’y a rien de vray 
au profil qu'il donne dela corniche. Pour ce qui eft desmefures il fait la baze du fou- 
baflement crop haute de fix parues, le dé trop haut d'unc partie trois huitiémes, la cor- 
niche trop haute de fepc douziémes de partie; il fac la baze de la colonne crop haute de 
quatorze parties un quatriéme, Le fuft de la colonne trop bas de vingt-unc parties, le 
chapiteau rrop haur de huit parties & demie 3 il fait cout l’entablemenc urop baut de 


dix-fepr parties un quart. 
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2. troifiine Planche reprefence le plan du chapiteau des colonnes renverfé , le 
chapiteau defliné für l'angle du tailloir , les ornemens dela frize , la corniche, la frize 
& le chambranle de la porte , la corniche avecle chambranle & l'appuy des fencftres, 
Surquoy on peut remarquer dans la face du chapiteau vû fur l'angle, les feuilles d'eau 
tant celles qui font derriere la grande feuille d'acanche de deffous la roze , que celles 
qui retournent fe coller concre la cige de la volute. Dans la frize on peut voir Les 
rozes qui fonc au deflus des feftons, lefquelles fonc de deux fortes mifes alternative- 
ment. Dans le chambranle des croifées on peut remarquer que la premicre bande cft 


plus haute que la feconde , & que l'aftragale qui eft deflous le talon cft plus faillanc 
que le bas du talon. 


Palladio à la corniche dela porte met un filet entre un talon &un quart de rond 
fous le larmier où il y a une bande de denticules entre deux talons ; Il met un cavet 
à la place de la gueule droite du haut. 


Serlio au profil du chambranle de la porte fait la premiere bande plus baffe que la 


feconde au contraire de ce qui eft, il n'obferve pas que l’aftragale eft plus fullant que 
le bas du talon fous lequel il eft , à la corniche il metun quart de rond à la place du 
talon qui cft fous le larmier. 
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\ 

Le quatriéme Planche reprefente le profil & le fophite ou plafond du portique, 
la proportion de la porte & des croifces par le dehors. II y a à remarquer que le pla- 
fond cft fouftenu par deux petites moulures d'un fort beau profil , d’où apparemment 
les architectes modernes ont pris le profil des impoñtes qui n’eftoient pas des parties 
d’archireéture fi en ufage dans Pantique qu’elles ont efté depuis. Ces pentes moulu 
res tiennent lieu icy de tous les ornemens de deflusles colonnes ; N'y ayant ny archi- 
tave , ny petite frize, ny petire corniche; à l'égard de la proportion des portes retre… 
cics par le haut, elle eft füivantce que Vitruve en enfeigne au chapitre fix du quatrié-. 
me livre. 


Palladio fait la porte crop haute de neuf parties trois quatts, & il la fait trop ltoc 
par le haut de deux parties: 

Serlio fait la porte trop baffe de douze parties un tiers, & crop large de deux parties 
un huitiéme pat le bas , & de deux parties un tiers par le haut , il fait le chambranie 
trop large d’une partie & demie. : 
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96 DU TEMPLE DE LA FORTUNE VIRILE. 


C HA PIRE Er 
Du Temple de la Fortune Virile, à Rome. 


P Roche le pont Senatorius , lequelfe nomme prefentement le pont de fainte Ma- 
A sic, ou le pont rompu, eft l'Eglife de fainte Marie Egyprienne de l'Hofpiral des 
Armeniens ; Quelques-uns croyent que c'eftoit le Temple de la Fortune virile, dans 
lequel on dit que la ftaruë de Servius Tullius qui eftoit de bois doré , fe trouva feule 
avoir efté prefervée du feu, le refte ayant efté confumé. 

J'ay fait quatre Planches de ce Temple, la premiere contient le plan qui fait voir 
qu'il eft cecraftyle proftyle pfeudopcriptere moyen entre le fyftyle & l'euftyle , par- 
ce qu'il a quatre colonnes feulement à la face du devant, qu'il n'a que des demies 
colonnes par Le derriere & par les coftez , qui font que par le flanc il femble avoir 
des allées ou aîles rouc à l’entour , & enfin que les entrecolonnes ont deux diamerres 
& un huitiéme de la colonne. Il faut encore remarquer que l’entrecolonnement du 
milieu eft plus large que les autres ayant deux diamerres & fepr douziémes. Ce plan 
faitencore voir qu'à ce Temple qui eft pofé fur un foubaffement , on montoit par un 
degré qui eftoit à la face du portique , duquel il ne refte que les crois dernieres mar- 
ches d’enhaur, les autres ayanr efté démolies, & qu'il ne refte qu'une partie du maffif 
qui les portoit. 


Palladio ne marque point les avantcorps qui font par le dedans du Temple ; il 
fait le diametre des colonnes top grand de cinq vingt-quarriémes de pouce , & l'en- 
trecolonnement du milieu de la face du portique trop petit d'un pied demy pouce; il 
fat auf Les autres entrecolonnes trop petits de deux tiers de pouce. 
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15 À deuxiéme Planche reprefente l’élevarion de la face & l'élevarion pat le flanc de 
tout le Temple. Le foubaffement fur lequel il eft élevé à au deffus de à corniche deux 
focles en forme de degrez furle dernier defquels Les bazes des colonnes font pofées, 8 
il y aapparence que ces focles fonc effectivement des degrez qui tournent toutautour du 
Temple, & que par le devant ils efloient continuez par d'autres degrez enfermez entre 
deux ailes qui cftoient la continuation du foubaffement des coftez. Ce Temple cft en- 
terré jufqu’au deflus des bazes des colonnes. L’ayant fait foüiller en la longueur de rrois 
entrecolonnemens vers le devant où il eftruiné :j'ay trouvé quele foubaffemenc y com 
pris Les deux focles où marches, a de hauteurun peu plus de deux cinquiëmes de la hau- 
teur de la colonne avec la baze & le chapiteau , & que fans les focles il y a de hauteur 
un peu moins d’un tiers de la hauteur de la colonne avec la bazele chapiteau & les deux 
focles. La hauteur de l’entablement eft prefque le quart de la colonne avec la baze le 
chapiteau & les deux focles de deffous la baze. Les colonnes ne forrent du mur quede la 
moitié : les chapiteaux des angles ont les deux faces des volutes jointes enfemble de 
mefme que les deux balluftres , ce qui fait que tout autour du Temple les chapiteaux 
prefentent les faces. Dans la frize il y a des feftons fouftenus par des enfans , des 
candelabres & des teftes de bœufs ; routes ces chofes eftanr difpofées de force qu'au 
deffus de chaque colonne il y a un enfant: dans le milieu de l'entrecolonnement il ya 
une tefte de bœuf, & entre la cefte de bœuf & chacun des enfans il y a un candelabre. 
La corniche tiçar plus de la moitié de la hauteur de cour l’entablement. A la corniche 
du fronton les ornements fonr à plomb. Le diametre des colonnes par le bas eft de 
deux pieds onze pouces. Les colonnes ont vingt cannelures. Le mur du Temple eft 
fait avec des boflages reprefenrant des pierres en liaifon. 

Tout cet édifice eft bafti de pierres dures recouverres de fluc par tout , à la referve 
des bazes des colonnes & du foubaflement. Dans l’élevation de la face ; Je n'ay point 
defliné la porte , par ce qu'elle n’y eft plus , tour le mur où eftoir la porte ayant cfté 
abbatu pour y faire une grande arcade qui fait que le dedans du Temple & le porche 
ne font à prefent qu'une feule piece , les entredcux des colonnes du porche eftanc 
fermez de murs que l'on y a baltis. 


Palladio n'a point mis les deux focles qui font au deffüus du foubaffement fous les 
bazes des colonnes; aux coftez & au derriere il continué les bazes aux entrecolonnes; il 
ne met qu'un fefton entre lesenfans &lesteftes debœufs, &nemet point les candelabres 
qui y font, &il fair pofer les feftons fur les épaules des enfans au lieu qu'ils les portent 
en leurs mains. Il ne met des mufles de lyons qu’au droit des colonnes, &la veriré ett 
qu’ils font plus prés l’un de l'autre, &mcfmeils ne répondent pas au droit des colonnes. 
Il ne mer point les ornemens qui font dans la cymaife de la corniche. Il fait le foubaffe- 
ment trop bas d'un pied huit pouces onze douziémes. 11 fait la colonne avec la baze & 
le chapiteau, letout enfemble trop bas de cina pouces deux tiers. L'entablementeft auff 
trop bas d'un pied deux pouces cinq douziémes, de forte qu'il fait tour l'édifice depuis 
le rez de chauffée jufques au deffüs de Ja corniche trop basde cinq pieds &'trois quarts 
de pouce. : 

Monfieur de Chambray en fon paraïelle donne le deffcin de la face du portique 
de ce Temple , & le fait tout femblable à celuy de Palladio , de forre qu'il y a les 
mefmes remarques à faire que fur le deffein de Palladio , à la referve des mefures qu'il 
ne donne pas. 
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A troifiéme Planche contient le contour de la volute, le profil pat le milieu de 
la face de cofté du chapiteau des colonnes , le chapiteau par le cofté , le plan d'un 
des chapiteaux angulaires renverfe, la face du chapiteau, & l’entablement, Par le plan 
du chapiteau on connoift la faillie de la volute angulaite , fa largeur par le dehors & 
par le cofté qui regarde la colonne, & on connoift de quelle maniere elle corcfpond 
aux autres volutes : le tailloir eft tout quarré comme aux autres chapiteaux ; je n'ay pas 
deffiné le plan des chapiteaux angulaires ifolez , parce que je ne les ay pû voir eftanc 
enfermez dans le mur qui a efté fait pour joindre le porche à l’Eglife, comme j'ay dir 
cy-deffus: par le deffein du chapiteau vû par le cofté , on connoift de quelle maniere 
cit Le rouleau ou balluftre des volutes, & quelles fonc les fullies du tailloir pat le de- 
vant : au profil par le milieu du chapiteau on peur remarquer comme le rouleau des 
volures ne fe confond pas avec l'aftragale du hauc de la colonne ; on voit aufli les 
faillies du tailloir; Le contour de la volure que j'ay defliné n’eft pas ainfi dans toutes, 
car elles font differentes eftanc faites de ftuc, les unes plus rondes , les autres un peu 
pendantes. L'architrave eft d’une maniere affez particuliere ayant un aftragale au mi- 
lieu de la feconde bande. Les fullies des bandes levent beaucoup par le devant : le 
lifteau du haut eft prefque aufli haut que le ralon qui eft deffous. À la corniche la cou- 
pure des denricules n’eft creufée que de deux tiers de partie, tant par le devant que pat 
le deffous : au deffus des denricules il y a un lifleau qui eit de beaucoup plus faillanc par 
le haut que par le bas. Lorfque j'ay mefuré ce Temple, il reftoit encore une partie de 
la corniche & de La frize aflez confiderable où le ftuc eftoir encore entier , celuy de 
l'architrave toit beaucoup plus ruiné qui laifloic voir la pierre de deflous qui formoit 


un profil fort different de celuy de fluc. 


Palladio mer vingt-quatre cannaux à la colonne, au lieu de vingr qui y font. Il 
fair à la face du chapiteau les volutes ovalles qui fonc rondes, ou feulement quelque 
peu pendantes. I] marque un chapelet fur l’aftragale du haut de la colonne qui eft 
coute lice; il met des dards entre Les oves où il ya des feuilles. Au profil par le mi- 
lieu du chapiteau il mer un aftragale qui tourne au rour des volutes, & il n'ya qu'un 
lifteau quarré; il met un petit filer entre l’aftragale du haut de la colonne , & lequarc 
de rond du chapiteau qui n’y eff pas ; au chapiteau par Le cofté , il ne fait pas le con- 
tour du rouleau de la volute comme il eft, ny Les feuilles qui font deflus , ny la cein- 
cure: il met deux aftragales pour border le rouleau , & il y a deux lifteaux quatrez. 
Au plan du chapiteau angulaire il faic les deux coftez de la volute parallele , au licu 
qu'ils s'élargiffent devers la colonne; à l’architrave il ne fait pas l'aftragale affez grand, 
& il ne le mec pas au milieu de la bande comme il cft ; il ne fait point le deffous des 
bandes en chanfrin. 11 fait les feftons de la frize avec des fruits , au lieu qu’ils font de 
feuilles de chefne. A la corniche il fair les dencicules crop étroits, & leurs coupures 
crop renfoncées; il mer une poinme de pin à l'angle du retour, où il n'ya qu'un fim- 
ple denricule; au deffus des denticules il met deux petits filets l'un fur l'autre ou il y 
a un lifcau en chanfrin, & un filet pac deffus ; il obmer les ornemens qui fonc en la 
cymaile ; il fait le diametre du haut de la colonne crop grand d’une demie partie ; il 
ne donne pas au chapiteau la hauteur qu'il a ; il fair l’aftragale du haut de la colonne 
trop bas de fept douziémes de partie, & le filet de deffous aufli crop petit d’une partie 
onze douziémes : il fait le quart de rond du chapiteau crop bas de crois parties trois 
huitiémes , la bande des volures crop baffe d'un tiers de partie, les voluces crop 
baffes de cinq patties onze douziémes , & trop eflroires de trois parties un huitiéme ; 
il fair le quart de rond trop peu faillant de trois parties deux tiers, le front du tailloir 
crop eftroit de quatre parties : il fair tout l’entablement crop bas de vingt-cinq par- 
cies trois huitiémes : l'architrave pour fa parc efl crop bas de crois parties trois quarts, 
la frize crop haute de rrois parties un tiers , & la corniche trop bañle de vingt-quatre 
parties onze douziémes. La premiere bande de l’architrave cft crop baffe d'une patrie 
{ep huiciémes , la feconde avec l’aftragale enfemble cft trop haute de deux parties onze 
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vingt-quatriémes ; labande fuperieure eft aufii crop haute de trois parties cinq douzié- 
mes, le talon eft crop bas de crois parties un douziéme , le lifteau cft aufli trop bas de 
quatre parties deux tiers. À la corniche le larmier eft trop haut d’une partie deux tiers, 
le filet de deffus cf crop bas d’une partie, le filer fous la grande cymaife trop bas de trois 
parties, la grande cymaife eft aufhi ctop baffe de fepc parties & demie. 

Monfieur de Chambray qui femble avoir coppié Palladio a fait encore d'autres 
fautes , comme d’avoir mis des feuilles de perfil au talon qui eft fous le denticule où 
Palladio a mis des rayes de cœur fuivant la vérité; d’avoir mis des dards entre les oves 
où Palladio a mis des feuilles d'eau qui y font : & d’avoir fait une fcotie au foffite du 
larmier, où Palladio à mis une Ru renfoncée avec un congé comme il ÿ ena 
effectivement. Il eft vray qu'il met des feuilles dans la orande cymaife je Palladio a 
obmifes , mais il les defline autrement qu'elles ne font. Enfin il fait le chapiteau trop 
bas de deux partie & demie , l’architrave aufhi trop bas de deux parties cinq fixiémes , 
la frize trop haute de quatre parties un quart, & la corniche trop baffe de vingt- trois 
paitiestrois quarts. 
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| Ÿ: quatriéme Planche contient la baze & la corniche du foubaffement, les deux 
focles qui font deflus la baze des colonnes , & les ornemens de la frize. La baze du 
foubafflement eft remarquable à caufe de deux filers égaux qu'elle à entre la doucine 
renverféc & le cave. Dans la corniche il y a à remarquer un grand amas confus de 
petits membres fous le larmier qui eft plus perit que le ralon, & Îe talon eft plus petit 
que lelifteau. Les ornemens de la frize fonc voir diftinétement routes les chofes qui 
en ont déja cfté remarques. 

Le diametre de la colonne par le bas eft de deux picds onze pouces, reduit en deux 
modules divifé chacun en trente partics. 


Palladio n'a point defliné les particularitez contenues en cette Planche, & n’en 
point donné les mefures comme elles font, ainfi qu’il a déja efté remarqué. 

Monfieur de Chambray fair la colonne avec la baze & le chapiteau enfemble, trop 
bauce de huit parties crois quarts ; la baze cft trop baffle de trois quatrs de partie , le 
plinhe eftant trop haut derrois quarts de partie ; le tore inferieur eft trop bas d'une 
partie un douziéme , l'orle de deffus trop haut d'un fixiéme de partie, la fcotie crop 
baffle d'un douziéme de partie, l'orle fupericur & le tore fupericut fonc chacun trop bas 
d'un quart de pattic. 
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DU TEMPLE DE LA PAIX. 
CHER ITRE VI 
Du Temple de la Paix , à Rome. 


ds E Temple eft proche l'arc de Titus. 11 fut commencé par l'Empereur Claudius, 
Vefpañen le fic achever, & lors qu'il eut fabjugué la Judée, ily Gt mettre les ri. 
ches dépoüilles qu'il avoit fair enlever du Temple de Jerufalem, Ce Temple cftoic le 
plus grand &le plus magnifique de Rome, ainft que l'on le peut juger par ce qui en cft 
demeuré, 

J'en ay fait deux Planches , la premiere contient le plan & deux diffcrens profils 
de ce qui refte avec l'élevation d’une des colonnes. On voit par le plan & par Les pro- 
fils que ce Temple avoit cinquante fix toifes de long fur quarante trois de large, Au 
devanc il y avoit une loge où porche de la largeur du Temple ; on enrroit dans ce 
porche pat cinq portes, donc les trois du milieu eftoient au droit de la partie du Tem- 
ple que j'appelle la nef; les deux autres eftoienc au droit de celles que j'appelle les bas 
coftez. La voute de la nef pofoic fur huic grandes colonnes adoflées contre des pie- 
droits qui fouftenoienc trois grandes voures en berceau qui couvroient trois enfoncc- 
mens où Chapelles , donc étoit compofé chacun des bas cofiez, A l'enfoncement du 
milieu des bas coftez , de mefme qu'au bout de la nef , il y avoit de grandes niches 
larges de neuf coifes. Ces niches ont dans leur arfiere-vouflure des compartimens de 
ftuc de mefme que les voures en berceau : les Chapelles qui fonc fans grandes niches , 
ont deux rangs de fencftres ceintrées trois à chaque rang : au deffus de chaque Cha- 
pelle il ÿ avoir une grande feneftre de plus de cinq toifes de large. Au plan ce quin'eft 
pas rempli de points, n’eft élevé du rez de chauffée que de fcize à dix fepr pieds. Fay 
pris pour de rez de chauffée le deffus des empatemens des murs. Il femble que la partie 
faire en niche à la Chapelle du milieu air eté adjouftée aprés que l'édifice a efté ache- 
vé, parce que l’on connorft que le mur continuoir comme aux autres Chapelles par 
les veftiges des arcades qui y reftenr. | 

La colonne que j'ay deflinée eft la feule qui refte elle eft aprefenc devant l'Eglife 
de fainte Marie Majeure , où le Pape Paul V. l’a fait cranfporter, & y a fait mettre 
deffus l'image de la Vicrge en bronze. La colonne eft de marbre blanc toute d’une 
piece , fon diamerre par le bas eft de cinq pieds huit pouces un quart, fa hauteur 
fans la baze & le chapiteau de quarante-neuf pieds un quart, la baze qui eft aufh 
d'une piece a deux pieds onze pouces deux tiers de haur, 


Palladio obmer la porte qui eit au droit des bas coftez au porche , il met deux 
grandes niches aux bouts de ce porche , au lieu des ares qui y fonc, & qui n'ontpoint 
plus de hauteur que les trois ares qui fonc aux Clupelles. 11 mer de petites chambres 
derriere les Chapelles des deux bouts , donc je n'ay veu aucun veftige. Dans la partie 
circulaire de la Chapelle du milieu des bas coftez , il ne mer que crois niches , deux 
rondes & une quarrée, & il y en a neuf toutes quarrées. Il fait la nef crop étroite de 
huit pouces & demy , la profondeur des Chapelles crop petite de cinq pieds dix pou- 
ces un quart, & la largeur de crois pieds huir pouces & demy. Les ouvertures qui fonc 
la communication des Chapelles font crop érroires de fix pouces: les ares qu'il marque 
dans le porche fonc trop écroits de trois pouces : il donne trop peu d’épaifleur aux 
murs, celuy du porche & celuy d'encre le porche &le Temple eftant trop étroirs d’un 
pouce trois quarts, celuy d'entre les Chapelles & le porche de fept pouces, celuy d'en- 
tre les Chapelles eft auffi trop étroit de quatre pouces un ciers : les niches des coftez 
des Chapelles font trop étroites de quatre pouces. Au profil il obmer dans les deux 
Chapelles du milieu des bas coftez les cinq feneftres qui fonc au deffus des neuf niches, 
dont il n'a mis que trois , ainfi que j'ay déja remarqué. En ces mefmes Chapelles il 
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marque les compartimens des voutes en berceau jufques fur le devant, au lieu qu'il y 
à un bandeau de la largeur du dofferer orné de fcüillages bordez de guillochis , ainfi 
qu'ilfe voit en grand dans la Planche qui fuir. Il fait la hauteur depuis l'aire du Tem- 
ple jufques fous l'architrave , c'eft à dire la hauteur de la colonne avec la baze & le 
chapiteau trop petite d'un picd fix pouces; la baze descolonnes eft trop haute detrois 
quarts de pouces , le fuft de la colonne trop bas d'un pied cinq pouces & demy, le 
diametre du bas de la colonne cft trop grand d'un pouce un douziéme: il fair l’enta- 
blement trop bas de neuf pouces & demy. La hauteur depuis l'aire du Temple jufques 
fous la clef des voures des Chapelles eft trop petite de fepr picds trois pouces & demy; 
Îcs arcs qui communiquent les Chapelles font trop hauts de mefme que le deffous de 
la clef de la voure du porche, chacun d'un pied cinq pouces ; il fair les autres arcs des 
Chapelles trop bas d'un pied. 

Serlio met dans fon plan des niches aux bouts du porche au lieu des arcs qui y font: 
à la partic circulaire des Chapelles du milieu , il met feulement trois niches comme 
Palladio. Pour cequi eft de fes mefures, je trouve fuivant celle qu’il donne dela moi- 
tié d'un bras avec lequel il dit avoir tout mcfuré, que le porche ef& trop court dehuir 
pieds dix pouces & demy à le prendre comme 1} le marque entre les murs ; qu'il cft 
trop écroit de quarre pouces deux tiers 3 il fait les murs de ce porche au contraire de 
Palladio, trop épais d'un pouce & demy , & ne donne qu'une mefme mefure pour la 
largeur de tous les ares du porche , laquelle fi on la compare à celle du milieu, fe 
trouve trop grande de fepr pieds fix pouces trois quarts; fi on la compare aux ares par 
où on entre aux Chapelles, elle n’eft rrop grande que de cinq pouces trois quarts, & 
fi on la compare aux autres arcselle efkrrop grande de huit pieds cinq pouces un quart. 
11 fait la longueur du Templeentreles murs trop petite de dix pieds, & rourela largeur 
aufli entre les murs trop petite de quatre pieds fepr pouces deux tiers ; il fait la nef 
trop étroite de deux pieds un pouce deux tiers 1e diametre des colonnes eft trop grand 
de fix pouces un douzième; le mur exterieur du flanc du Temple cit trop épais de deux 
pieds, les Chapelles font trop étroites de fix pieds; fonélevation eft encore moins jufte, 
mais il declarc aufli ne l'avoir deflinée qu'à veué. 
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L À deuxiéme Planche contient la bazc avec une partiedu fuft de la colonne, l'en- 
tablement, & les compartimens des vouces : la colonne eft caunelée de vingt-quatre 
cannaux qui ont fix parties de large, & trois parties trois huitiémes de profondeur , la 
largeur de la cofte cft d’une partie cinq fixiémes ; entre l’orle du bas de la colonne & 
le tore d'enhaut dela bazeil y a un aftragale, le filet d'enhautde la fcotic a beaucoup 
de faillie. . , 
Dans l’entablement il y a à remarquer entre autres chofes que les deux premicres 
faces de l’archicrave font prefque égales , qu’à la corniche il y a des modillons à la 
lace du larmier qui fupportent le filer du deffous de la grande cyrnaife , qu’au foffite 
entre les modillons il ÿ à des rozes appliquées fur le nû du plafond fans quaiffes ny 
enfoncemens. 


Patladio fait la feconde face de l'architrave beaucoup plus grande que la premiere; 
à la frize il met un congé par lebas qui la joinc au lifteau du haut de l’architrave; dans 
la corniche il ne fair pas les denticules comme ils font ; il met une pomme de pin à 
l'angle du retour , il obmer le filet qui eft encre la bande des modillons & le quart 
de rond ; il fair les modillons avec des volutes.à l'ordinaire & ils font autrement, Au 
foffite qui cft entre les modillons , il met les rozes dans des renfoncemens ; il fait la 
baze de la colonne trop haute d'une partie crois quarts , le plinthe trop haut d'une 
partie un vingtiéme ; les cores & l'orle fuperieur font aufli chacun trop hauts d'un 
lixiéme de partie, la fcorie eft trop baffe d'un cinquiéme de partie ; il fait l'architrave 
trop bas d'une partie cinq douziémes : la premiere bande eft trop baffe d’une partie 
un fixiéme, l'af ragale de deflus crop bas d'un:troifiémé de partie, & le lifteau du haut 
aufli crop bas d'une partie dix-neuf vingt-quatriémes :, le talon entre les bandes eft 
trop hauc de trois huitiémes dc partie , la bande fupcrieure cft encore trop haute de 
treize vingr-quatriémes de partie ; il fait le quart de rond & Je cavet de deflus chacün 
trop hautde cinq douziémes de partie. La frize eft crop baffle dé quatorze parties cin 
fixiémes , & la corniche d'une partie un fixiéme ; le talon du bas de la corniche fl 
crop bas d'une partie ; la bande des modillons avec le ler qu’il cranfbofe font en- 
femble crop bas d'une partie un fixiéme , & le lifteau du haut auff trop bas d’une par 
tie un vingr-quatriéme ; il fait le quart de rond fous les denticules trop haut d'une 
partie un quarriémc, & la bande des denticules crop haute d'une païtie un vingt: qua- 
triéme ; il fait la faillie de la corniche trop grande de trois partiesun huitiéme :pour les 
faillies parciculieres de chaque moulure elles ne font point aufli dans leurs grandeurs 
vcritables. 
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110 DU TEMPLE D'ANTONIN ET DE FAUSTINE. 
C H' AP IPRSE 
Du Temple d' Antonin €$ de Faufline, à Rome. 


E Temple eft fur la place que l'on appelloit Forum Romanum , & qui fe nomme 
gt Campo Vaccino. M. Aurellele fit baftir en l'honneur d'Antonin 
fon predecefleur , & de Fauftine fille de cer Empereur qu'il avoit époufée. Prefenre- 
ment ce Temple eft l'Eglife de faint Laurent Zn mixanda, J'en ay fait cinq Planches ; 
la premicre cf le plan qui fait voir qu'il ne refte plus qu'une partie du mur du corps 
du Temple par les coftez , & les colonnes du porche. Il paroift encore qu'il cftoit 
proftyle hexaftile & pycnoftyle, ayant quelque chofe de l'euftyleà caufe dela largeur 
de l’entrecolonnement du milieu qui furpaffe celle des autres entrecolonnemens. Ilcft 
vray aufli qu'il n'eft pas purement pycnoltyle , ces entrecolonnemens ayant quelque 
chofe de plus que le diametre & demy de la colonne. Ge diametre n’eft pas different 
aux colonnes de cet édifice comme il eft en plufieurs aurres , car elles ont routes qua- 
tre pieds fix pouces fept lignes. 


Palladio fair le diametre des colonnes trop petit d'un pouce & demy , & l'entre- 
colonnement du milieu crop étroit de deux pouces & demy. 


1 Planche, 
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La deuxiéme Planche contient les élevations de la face & du flanc du Temple. 
À l’élevation de la face, la feconde bande de l'archirrave eft retranchée & enfoncée 
jufqu’au nû de la premiercen la largeur de trois entrecolonnes pour recevoir la feconde 
ligne de l'inferiprion : 11 paroïft que les lettres qui eftoient apparemment de bronze 
ont efté enlevées, leurs places font feulemenr creufées dans le marbre. La diminution 
des colonnes commence dés Le bas. Je n'ay point fait foiller plus bas que les bazes 
des colonnes : route la corniche de la face cft emportée , de mefme que le marbre in- 
crufté qui formoir les pillaftres, dontil n'eft refté que la baze & le chapiteau qui font 
de marbre blanc , de mefmne que l'entablemenr. Les colonnes font d'un marbre jafpé 
que To croyent eftre artificiel ; pour moy je croy que c'eft du marbre 
naturel, 


Palladio met à la face du Temple des ornemens dans la frize au lieu de l'inferi- 
tion qui y cft. Il neretranche poinr aufi la fecondebande de l'atchitrave qui eft jointe 
a la premiere pour y pouvoir placerla feconde ligne de l'infcriprion ; mais il fair pafer 
l'aftragale qui eft entre Les deux bandes tout du long fans interruption. Il fait la co- 
lonne avec la baze & le chapiteau trop haut d'un pied , & il faic l'entablement trop 
bas de trois pouces trois huiriémes. | 
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L À troifiéme Planche reprefente la baze & la face du chapiteau des colonnes en 
grand avec l'entablement ; où il y a à remarquer qu'au deffus du tailloir du chapiteau 
on a mis un pctit filet pour empefcher que la pefanteur de l’architrave ne rompe le 
tailloir. A l’architrave l'aftragale qui fepare les deux bandes ef joint par un congé 
à la bande de deffous. Dans la corniche le bas du talon qui eft fous la grande cymaife 
ne faille pas plus que la face du larmier, & il n'en cft feparé que par les ornemens qui 
y font. 


Palladio met à la baze des colonnes un petit filet renfoncé entre l'orle & le tore 
fupcrieur qui n’y eft point. Au chapiteau il fait les cannelures des rigettes torfes : il fait 
monter les volutes angulaires dans letailloir. A la cornicheil obmet un petit filet en- 
foncé entre l’aftragale & la gueule droire qui eft fous le denticule. Ce filetenfoncé cft 
ce quelles Maçons appellent lecoup de crochet, parce que dans Les corniches de plaftre 
ils Le font avec un crochet defer. Les Menuifiers dans Iles moulures de bois Le mertent 
auffi bien fouvent en ufage lorfqu'ils font un aftragale fous un quart de rond pour 
les mieux diftinguer , & ils le nomment un coup dc grain d'orge , & cela ne fait pas 
un mauvais effet , quoique Îles exemples en foient bien rares dans l'anrique. Palladio 
ne marque pas des perits fleurons qui font entre les feuilles de la gueule droite dont 
il a efté parlé ; & il fait monter Les oves jufqu'au haut du quart de rond ,ayant oublié 
un perit filet refervé qui y ft. Il fait faillir Le bas du talon qui ef fous la grande cymaife 
furlelarmier. 11 fair le diametre du hauc de la colonne trop petit d’une partie, l'aftragale 
quicft en cet endroit eft trop faillant de deux parties un quatriéme de chaque cofté par 
deffus Le vif de la colonne. Il fait le chapiteau trop haut de deux parries fepr vingt- 
quatriémes, les grandes feuilles en font trop hautes de deux parties & demy ; le tailloir 
cft auf trop haut de deux parties un troïfiéme. Pour la hauteur de l’entablement au 
deffin qu’il donne de la moirié de l’élevation , il la fait de neuf picds trois onces & 
demy, & aux profils en grand il ne la fait que de huit pieds dix onces ; fuivant les 
mefures du profil en grand , l’architrave eft trop bas de cinq fixiémes de partie ; fon 
lifteau eft trop haut de cinq fixiémes de partie ; la frize eft trop baffe de rrois quarts 
de partie ; la corniche eff auffi trop balfe decinq parties un huitiéme ; la gueule ae 
du Le eft trop haute d’uncpartie un douziéme; la grande cymaife eft auffi crop haute 
de deux parties dix-neuf vinge-quatriémes ; le quart de rond fous le larmier cft trop 
bas de deux parties un quart , & le larmier trop bas aufli de quatre partics ua fixiéme ; 
il fait toute É corniche trop faillante de cinq fixiémes de partie. 


LP. By PORTIQE DV TEMPLE DANTONIN ET DE FAVSTINE, A ROME. 


ot 


KF 


28$ à 


+ 


27F 
26FÈ RE ï 5 
Le Diamerre du bas de la colonne et de 4 pieds époucas 
30 aT——— — RTE 
34 Lrul 
D SSSS : L 
367 gs 
36À = 
ES ps 
ÉDEs pes & 
# 3 cire 
= 
At 
© 
#4 - | 
La Canon 


né = DU TEMPLE D'ANTONIN ET DE FAUSTPINE, 


Lu quatriéme Planche contient les ornemens de la frize par Les flancs du Temple, 
le chapiteau des colonnes deffiné für l'angle du railloir , le plan du mefme chapiteau 
renverfe, & le fofite de l’architrave au droit des entrecolonnes du porche. Les orne- 
mens de la frize fonc rciterez out au long des ancs du Temple , & Les ariffons fonc 
rous de la mefme atitude , & fe regardent de deux en deux , ayant un grand ueuron 
qui fepare chaque couple des griffons. 


Palladio n'a point mis les fleurons, & il a fait les queués des griffons relevées en 
haut, quifont traifnantes. Il a placé au droit du milieu de chaque entrecolonnemenr 
les chandeliers fur lefquels les griffons ont les pieds appuyez , ce qui n'eft pas ; ces 
chandeliers eftant mis fans ordre , & n'ayant aucun rapport avec les colonnes. 
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1e cinquiéme Planche contient le profil de l’architrave au droit du porche qui 
eft le mefine par dedans que par dehors, le profil par le milieu de la face du cha- 
pireau des colonnes , la face & le profil par le milieu du chapiteau des pillaftres 
avec le profil de l’architrave au droit du Pillaftre qui eft l'archirave du deffus des 
colonnes continué. Le chapiteau des pillaftres a par la face de dchors du Temple 
autant de largeur que le diametre du bas des colohnes, c’eft à dite deux modules; pour 
ce qui eft de l’autre face qui regarde ces colonnes » Je n’ay pà la mefurer ny la voir, 
parce qu'elle eft enfermée dans le mur de l'Eglife que lon a baftie dans lesruines de 
ce Temple. I eft pourtant facile de juger que cerre.face efk plus étroite qué l'autre, & 
qu’elle n’eft pasplus large quele haut de la colonne qui eft diminuée, par ce que l'ar- 
chitrave qui pañle le long du flanc du Temple , paffe fur les colonnes du porche fans 
faire de reffaut, & pofe au droirdu nû du pillaftre, de mefine qu'il pofe au droitdunû 
du haut de la colonne ; d’oùil senfuit que la face du pillaftre qui regarde la colonne 
cftoit diminuée des deux coftez éemmela colonne, & que la face defon chapiceau qui 
regarde la colonne , a le mefinc profil que le chapiteau de la colonne , & que la face 
du dchors du pillaftre n’eftoit point droite à plomb, mais qu’elle penchoit vers le mur 
à caufe de la diminution qu'elle avoit-par enhaut, ‘: 
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GHANA PNR 
Du Temple de la Concorde , a Rome. 


La defcente du Capitole, en entrant dans le Forum Romanum proche de l'arc de 

Septinuus, il refte le devant du porche d’un Temple que l’on dit cftre celuy de 
la Concorde, bafti par FE. Camillus, & l'un deceux qu'on appelloit Curia à caufe que 
quelquefois les affemblées du Senat & du peuple s’y tenoient pour dcliberer fut les 
affaires de la Republique. Il paroift par l'infcription qui fc lit encore à la face de devant à 
qu'ayant efté bruflé il a depuis cfté reftauré. 

Jay fait crois Planches de ce Temple, la piemiere contient le plan & l’élevation de 
huit colonnes qui reftent du porche, lefquelles fouftiennent l'entablement de la face 
de devant avec une partie du fronron qui eft rout ce qui refte. Le plan fait voir que ce 
Temple eftoit hexaftyle, &il ya lieu decroire qu'il eftoit proftyle ou pfudoperiprere ; 
n'y ayant pas apparence qu'il peuft avoir des ailes , & que les colonnes qui reftenc 
fuffenc celles d’un portique; car fi ce Temple fervoit auxaffembléesilauroiteité trop pe- 
tit. Il faut donc fuppofer que ces colonnes font celles d’un porche : leur groffeur n’eft 
point égale non plus que la largeut des entrecolonnemess. La colonne de l'angle à 
gauche cft plus menue que les autres, & celle qui ft detriere eft plus gtofle. L'entre- 
colonnement du milieu cit plus large que les autres environ d’un tiers de module. 

Dans l'élevarion il faut remarquer que les bazes des colonnes, hormis les anoulai- 
res n'ont point deplinche. Les chapiteaux font compofez du Dorique & de l'Ionique. 
Les colonnes ont quatre pieds deux pouces un quart de diametre fee bas, &trente- 
neuf pieds onze pouces fept huitiémes de haut avec la baze & le c hapiteau : Leut dimi- 
nution commence dés le picd ; cles font de granite toutes d’une piecc. Les bazes , 
les chapiteaux & l'entablement font de marbre blanc. Entre les joints des bazes & 
des chapiteaux avec les colonnes il y a des tables de plomb. L'architrave & la frize font 
d’une feule affife , & ne font qu'une table toute unic par le devant, fur laquelle eft 
l'infcription : la face du cofté gauche eft aufli toute unic , l'architrave n’cftant profilé. 
que du cofté droit : la corniche eft d’une autre aflife pofée à fec & fans mortier fur 
l'architrave ; & eft à remarquer que les lits ne font pas polis ny mefinc layez , mais 
piquez fort dru & profond. Au deflus de la corniche il y a des arcsen décharge au 
droit des cntrecolonnes pour foulager la pefanteur du timpan qui cft de brique. Il ne 
refte que les retours de la corniche du fronton, comme je l'ay defliné. Il y à vingt- 
deux modillons dans la corniche en toute la largeur de la face du porche, & il y a un 
vuide ou entremodillon quirépond au droit de chaque colonne. La ligne qui traverfe 
trois des colonnes, & defcend plus bas de l'autre cofté , feprefente le terrain. 


Palladio n'a point mis de plinthe aux bazes des colonnes ançulaires ; il fait pro- 
filer l'architrave des deux coftez ; il fair le diametre des colonnes trop petit d'un 
pouce & demy, l’entrecolonnement du milieu eft auf trop petit de deux pouces un 
quart ; il fair les autres entrecolonnes trop petits d’un poucc , la hauteur de la colon- 
ne avec la baze & le chapiteau cft crop petite de trois pieds onze pouces cinq huitié- 
mes: il ncmet que quatre Ictres à la premiere ligne de l'infcriprion , & les mots font 
cout au long fans abbreviation : il met en la largeur de la face du porche onze mo- 
dillons plus qu'il n'yena, &il fait répondreun modillon au droit des colonnes. 


I + Plinche. 


————— 


# 


%2 maaës 
uma mai x 


19 modules 3 parties 
i7 modules 1 parues 


28 4 


Pargodetx delin 


DV TEMPLE DE LA CONCORDE À ROME. 


.e 4 


de 


Éleuation 


POPY 
CON 


T 


GE 
"V ME 


| 4 EX, ne Æ. al 
e) mous En) le md83t bah }s 7020) mas} €) 
IA] Te KE EE) 


17 moduler. 3 parties £. 


4 É- 7 


7) 
lan 


«| 


le mot £| 


F4 4a ip 


39 pis à poncer? 


de le Bousrier fout. | 


122 DU TEMPLE DE M PSC ONG RD E, 


L A deuxiéme Planche contient plufieurs parties en grand, fçavoir la baze des 
colonnes anoulaires , & celle des autres colonnes , La face du chapiteau , l'enrable- 
ment & le fofhte de la corniche. Aux bazes des colonnes le contour des fcoties ne 
defcend pas plus bas que le hauc des orles de deffous, & il n'ya poinr d'aftragalesentre 
les fcorics. À l’'enrablement la frize refte en bofface au cofté droit du porche, & ce 
boffige comprend le filet ou lifteau de la cymaife du haut de l'architrave : au fofire 
de la corniche par le deffous des modillons il y a un aftragale encre deux filets ren 
foncez comme, il eft profilé à la face d'un modillon par des points. 


Plde bed colonnes obmet un petit filet enfoncé qui cft entte l’orle & 
le tore fupetieur : il fait defcendre le contour des fcorics plus bas que le haut des orles 
de deffous : à la face du chapiteau il fait rentrer les volutes dans le vaze du chapiteau ; 
il mer un quart de rond par le haut du tailloir où il n'y a qu'un lifteau quarré : il met 
un fleuron au milieu du tailloir au lieu d’un ornement tour particulier qui reprefente 
comme une taffe gauderounée: il fait defcendre les volutes jufqu'à l'aftragale du haut 
de la colonne , au lieu qu’elles ne defcendent pas feulement jufqu’au bas de l'aftragale 
du chapiteau : il met une feuille renverfée en enhautau deflus des volures , au lieu d’un 
petit rouleau renverfé en embas fur la volute. Il met fur l'épaiffeur des volutes une 
feuille refendue qui les reveit, au lieu des petits enfoncemens ronds & ovales qui 
vont cn s’élargiflant comme la volure. 11 met des dards imparfaits encre les oves au 
lieu des doubles fleurons qui y fonr: il forme la frize & la fcpare de l'architrave avec 
lequel elle eft confonduë par un boffage. Il ne met point le petit talon qui eft au bas 
de la corniche : il met une pomme de pin à l'angle du retour des denricules où il ya 
un denticule : il mec un petit filet autour des renfoncemens des rozes du foffte du 
larmier, & il fait ces renfoncemens crop profonds, & les rozes trop peu faillantes. Le 
front des modillons eft trop petit , il les faic répondre au droit du milieu des colon 
nes , au lieu que c’eft une roze qui y répond. Il fait la baze des colonnes trop haute 
d’une partie trois neuviémes , le tore infetieur cft crop haut d'une partie, & le 
torc fuperieur trop bas de deux tiers de partie. Le diametre du haut de la colonne eft 
trop grand de deux parties & demy : la hauteur generale qu'il donne du chapiteau 
cft plus grande detrois onces trois quarts que le rotal de toutes les haureurs des mou 
lures qu'il a corrées : à le prendre à la hauteut generale, il eft crop bas de rrois parries 
& demy , & à le prendre au total de l'adirion des moulures , il eft crop bas de huit 
parties & demy ; le filer du bas eft trop haut d'une demy partie, la gueule droite qui 
cit en füite eft rrop baffe de quatre parties fept douziémes, fon filet cft auffi trop bas 
d'une partie un douziéme, l'aftragale fous le quart de rond eft trop bas de quatre 
parties un fixiéme , le quart de rond cftauffi trop bas de quatre parties, la hauteur entre 
le haut du quart de rond &le deflus du tailloir eft trop grande de fix parries onze 
douziémes , l’architrave & la frize enfemble font crop hautes de deux patties deux 
tiers, 
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; À troifiéme Planche contient le profil par le milieu du chapiteau des colonnes, 
le mefine chapiteau defliné fur Pangle avee fon plan renverfé , & l’architrave avee la 
frize du cofté incerieur du porche. Il fauc remarquer que l'architrave tanc par dedans, 


que par dehors répond à plomb fur le bas des colonnes, & porte à faux fur le nû du 
hauc, à caufe de la diminution. 


Pitié. au plan du chapiteau renverfé fait les coftez des volures paralleles au lieu 
illoir eft trop fallanc : il ne mer 
point un double filer qui cftau haut de l’ove : il n'a point defliné dans la frize les 
ornemens de flcurons qu’elle a, &ila mis des coquilles femblables aux coquilles de 
fainc Michel au lieu d'un autre ornement qui y cft. 
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116 DES TROIS COLONNES DE CAMPO VACCINO. 


CHAPITRE X 


Da Temple de Fupiter Stator à Rome , dont il veffe trois colonnes 
dans le Campo Vaccino. 


E Temple eftoit au pied du mont Palatin dans le Forum Romanum. Quelques- 

uns croyenr que c’cftoirun Temple de Vulcain , d'autres de Jupiter Staror bafti 
par Komulus, ou du moins rebafti au mefme endroit. Il n’en refte que crois colonnes 
avec une partie de lentablement qui porte deffus. Jen ay fait crois Planches; la pre- 
micre contient le plan, l’élevation & Ie profil de ces rtois colonnes. Le diametre des 
colonnes par le pied qui eft de quatre pieds cinq pouces trois quarts , eft éoal dans 
ces trois colonnes , les deux entrecolonnemens font inégaux , l’un cftant plus grand 
que l’autre d'une parric : les colonnes font cannelées de vingt-quatre cannelures, dont 
le creux conrienr fix parties un quart de large ; & deux parties cinq fixiémes de pro- 
fondeut , les coftes d'entre deux ayant une parrie deux tiers de large. La diminution 
commence dés le pied : elles font de plufieurs aflifes de marbre blanc , de mefine que 
leurs bazes & chapiteaux avec l’enrablement ; toutes les aflifes font pofées à fec fans 
mortier , & leurs lits fonr polis au grez. Le fuft de la colonne a un aftragale par le 
bas comme par le haur ; à l'une des trois l'aftragale par le bas fait partie de la baze. 
Le chapireau, l’archirrave & la frize font chacun d’une feule piece : la corniche eft de 
deux aflifes ; l'architrave porte d'une colonne à l’autre, le joint répondant au milieu 
du chapiteau. Dans la frize il y a un coufliner au deffus de la colonne, & un claveau 
d'une piece d'un couflinet à l’autre. IL y a un modillon de la corniche qui répond au 
droir du milicu des colonnes, & tous lesornemens fe répondent lesuns aux autres, 


Palladio au deffein qu’il donne de ce Temple fait le diametre des colonnes pat le 
bas trop petit d’un pouce un quart, & il fait la colonne avec la baze & le chapiteau 
trop bafle d’un pied onze pouces cinq huitiémes. 

Labaco qui attribue ces colonnes à un Temple de Vulcain, & qui comme Palladio 
en compofe un Temple enticr , fait la colonne avec la baze & le chapiteau trop bas 
de quinze parties un fixiéme , & les entrecolonnemens crop petits de deux parties & 
demy. 
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m8 DE TROIS COLONNES DE CAMPO VACCINO. 


L: A deuxiéme Planche contient l'entablemenr, le foffite du larimier de fa corniche & 
la face du chapiteau. Les cannaux des tigertes font tortillez; les volutes du milieu fonc 
entrelacées fune dans l’autre, & il fort de petits rinceaux des rigetres qui montent entre 
Les volutes & courent au long du tailloir. Il yaune pomme de grenadeau milieu dela rofe 
du tailloir. La feconde bande de larchitrave eft ornée de fleurons & de rinceaux. Tous 
les ornemens rant del'architrave quede la corniche font travaillez tres-delicatement & 
ne font refouillez que pour les detacher du nû dela frize. Leschapelets des aftragales 
font prefque ifollez, & les grains ne fe cicnnent l'un à l’autre que par un petit filet, & 
par le derriere il y a une {cotic dans laquelle ils font. Dans la grande cymaife au droit 
des colonnes &du milieu des entrecolonnemens, au lieu des mufles delyon il y a des 
rofes au milieu defquelles font des teftes d'homme fans cheveux , mais environnées de 


pointes en forme dc rayons. 


Palladio à la rofe du milieu du tailloir du chapiteau met une petite rofe au mi 
lieu de la grande , au lieu de la grenade qui y eft; il fait la grande rofe de feuilles 
d'olives qui cft de feuilles de perfil. Il fait joindre la frize par un congé au lifteau du 
haut de l'architrave : il mer un demy denticule à l'angle du retour de la corniche ce 
qui n'a pû eftre : fous le larmier de la corniche il met un petir filec au deffus du 
quart de rond des renfoncemens des rofes qui n’y cft pas. Il n’obferve pas que le 
haut des portiques gravez dans le larmier occupent le filer, & que par le deflus il y 
a encore un filet lequel eft renfoncé & répond à plomb fur le devant du larmier, 
Ilmer des muffles delyon dansla grandecymaife ,au lieu des rofes au milieu defquelles 
il y a des teftes d'hommes. Il fait l’aftragale du haut de la colonne trop haut de cin 
douziémes de partie, & crop faillant d'une demy partic; le filer de deffous eft trop bas 
d'un fixiéme de partie. Le chapiteau eft crop haut de deux parties deux riers; l'archi- 
crave cft crop bas d’une pattie un fixiéme , & crop faillanc d’une partie trois hui- 
tiémes ; il en faic la premicre bande à plomb au lieu qu'elle cft plus faillante par le 
bas que par le haut : cette premiere bande eft encore trop baffe de trois quarts de 
partie, la feconde eft aufli trop bafle d'une partie onze vingr-quatriémes; il fait le ta- 
lon du haut de Parchitrave trop haut de cinq-fixiémes de partie; le lifteau de dcffus 
cft crop haut d’un tiers de pattic ; la frize eft crop baffe d'une partie cinq-fixiémes ; la 
bande des dencicules avec le filer de deffus font chacun trop bas de fept-dou- 
ziemes de partie ; le larmier & le quart de rond de deffus font chacun trop hauts de 
onze-douziémes de partie; la corniche eftrrop peu faillante de fix parties un-douziéme; 
le front des modillons eft crop éttoit de trois parties un tiers ; l’efpace d’entre deux 
eft crop large de trois parties un fixiémc ;les denticules font trop écroits d'une demy 
partie , & les cfpaces d’entre deux trop larges d’un tiers de partie. 

Labacco au chapiteau en grand fait les feuilles baffes plus faillantes par le bas 
que par le haut, au lieu que leur faillie augmente roujouts à mefure qu'elles montent. 
Il fair les tigerces courbécs en maniere de corne d’abondance , au lieu qu’elles font 
à plomb , leurs cannaux feulement eftanc vortillés. 11 met deux refends de feuilles 
qui fe couvrent l'une l’autre pat le bas des vigetres, où il n’ÿen a qu’un. Il ne met 

oint la grenade au milieu de la rofe du vailloir comme cle cft. Aux renfoncemens 
des rofes du foffite du larmier il met un petit filer de trop au deffus du quart de rond. 
Il fait l'architrave trop bas d'une partie cinq douziémes & trop faillant d'une partie 
un quart. Il en fair les bandes inferieures & fuperieures chacune crop baffe d’une 
demy partie;la bande du milieu eft crop baffle d'une partie & demy. Il faic le talon 
du haut de l'architrave crop haut de trois quarts de partie, & le liftcau de deflus 
aufli crop haut d'un quart de partie. 11 fait la frize crop baffe de deux parties deux 
tiers, & la fair pofer à plomb fur la premiere bande de l’architrave, au lieu qu'elle eft 
en faillie d'une partie. Il fair la corniche trop baffe d’une demy partie, & crop peu 
faillance d'une partic deux riers ; la bande des denticules eft trop bafle de fepr dou- 
ziémes de partie; le filer de deffus aufli crop bas de deux tiers de partic ; le talon fous 
la bande des modillons eft trop bas d'une demy partie , & le filer du bas de la cor- 
niche trop haut de cinq douziémes de partie ; le larmier eft crop haut de fept dou- 
ziémes de partic, & le quart de rond de deflus trop haut de trois quarts de partie. 
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no DES TROIS COLONNES DE CAMPO VACCINO. 


Lrare Planche contient la baze & le profil par le milieu de la face du cha- 
piteau des colonnes avec le profil & le fofhite de l’archirrave. L’architrave n’eft pas fi 
haut par le dedans que parle dehors, il n’a point d'ornement, & les bandes font plus 
faillantes par le bas que par le haut. 


Palladio fait la baze des colonnes trop haute d’une demy partie, il ne defline pas 
les ornemens du foffite de l'architrave commeils font, &ne mer qu'un quart de rond 
pour fervir de bordure à ces ornemens, au lieu qu'il y a de plus un aftragalecntre deux 
filets. 

Labacco fait la baze des colonnes trop baffle d'une partie un tiers , & 1l n’en fait 
pas les moulures dans leurs proportions. i 
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132 DU TEMPLE DE JUPITER TONNANT, 


CF AURAI RE "2 
Dis Temple de Tupiter tonnant, à Rome. 


N dit que ce Temple fut bafti par Augufte au pied du Capitole du cofté du 

Forum Romanum , pour fatisfaireà un vœu qu'il avoit fait aprés eftre échappé du 
tonnerre qui tua un de fes muletiers au devant dc Îa litiere dans laquelle il eftoit. Il ne 
refte plus de ce Temple que trois colonnes d’un des angles du portique & une partie 
de l'entablement qui pofe deffus. 

Jay fair crois Planches dc cé Temple. La premiere contientle chapiteau d'une co- 
lonne avee l’entablement & le foffite du larmier de la corniche. 
au deffus du larmier n’a qu'un talon fans grande cymaife, fait croire qu'il y avoit un 
fronton fur cette face. L'architrave & la frize font applanis pour l'infcription qui y 
cftoit dans une cable entourée d'un talon orné de fleurons. Il refte au bas de cette ta- 
ble ces huit lettres ESŒMTVER qui font fort grandes gravées dans le marbre & 
creufées en quelques endroits pour feller les crampons par lefquels les lettres de bronze 
eftoient attachées, Toutes les moulures de la corniche font ornées, & le tailloir mef- 
me du chapiteau. Les modillons font placez fans aucune correfpondance aux colon- 
nes ny aux ornemens des moulures. La frize eft joinre par un congé avec le lifteau du 
haut de l'architrave. Les bandes de l’architrave font plus faillantes par le basque par 
le haut. Au deffus du tailloir du chapiteau il y a un filet creufé pat le deffus en forme 
de quaifle dans laquelle il y a une dalle de marbre de trois pouces cinq douziémes d’€- 
paifleur, laquelle eft encre le chapiteau & l'architrave. Les volutes angulaires du cha- 
piteau montent dans le talloir. Toutce qui reftc de cet édifice eft de marbre blanc & 
les aflifes font pofées à fec l'une fur l'autre & fans mortier Je n'ay pà voir le pied 
des colonnes parce qu'elles font entcrrées prefque Res au chapiteau, Je me fuis 
reglé fur le diametre du plan de l'aftragale du haut de la colonne qui cft de quatre 


picds trois pouces trois quarts pour former les deux modules divifez chacun en trente 
parties. 


Cette corniche qui 


Palladio fait les premieres feuilles du chapiteau plus faillantes par Le bas que vers 
la moitié de leurs hauteurs , au lieu que leur faillie augmente à mefure qu'elles mon- 
tent. Les cannaux des tigettes qui font à plomb, il les fait tortillez. Il met une petite 
folle renverfée au deflus des volures angulaires qui n’y eft point : il ne marque ny 
Le filer ny la dalle de marbre qui font entre le tailloir du chapiteau & l’architrave. À 
la bordure de la table de linfcription , il met un aftragale au bas du talon qui n'y cft 
point. Il nedefline point les coftez des modillons commeils font avec des feuillages 
tortillez au lieu des volutes. 11 fait le diametre du plan de l'aftragale du haut de la co- 
lonne trop petit de cinq pouces qui valent fix parties & demy. Il fait l’architrave trop 
bas d'unc partie un quarc, la frize eft auff trop baffc d'une partie un douziémc, ilne 


faic pas les bandes de l’architrave plus faillantes par le bas que par le haut comme 
elles font, 
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L A deuxiéme Planche contient les ornemens de la frize parle flanc, le profil de 
larchitrave & de la frize par le dedans , celuy de la table de l'infcriprion par le de- 
hors, & celuy du foffite au droit des entrecolonnemens , avec le plan du chapiteau 
renverfé de la colonne angulaire. Dans la frize les reftes de bœuf ne répondent pas 
au droit du milieu des colonnes , & les inftrumens des facrifices font femez fans 
ordre & fans fymmetrie ; on ne peut fçavoir ce qui cftoit à l'angle de la frize parce 
qu'il eft ruiné. Par le dedans, les bandes de l'archicrave fontà plomb & les ornemens 
des moulures fonc les mefines que par le dehors, 
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136 DU TEMPLE DE JUPITER TONNANT. 


le: troifiéme Planche contient Le foffire de l’architrave deffiné doublede l'échelle 
ordinaire, & le plan des trois colonnes qui reftent de ce Templeen la fituarion qu’elles 
fonc. Le foffite cft deffiné double de l'échelle ordinaire afin que fes ornemens qui font 
fort delicats puillenr eltre reprefenrez allez difinétement. Le plan des colonnes n'eft 
deffiné que de la moitié de l'échelle ordinaire ; elles font cannelées de vin$-quarrc 
cannelures dont la cofte a un peu plus du riers de la largeur du canal. Il faut remar- 
quer que la profondeur des cannelurcs n’cit pas la mefmc à toutes les colonnes ; car 
celles de la colonne angulaire font plus profondes que les autres , & ont crois parties 
onze douziémes de profondeur parle bas, celles de l’autre colonne dela face, n’ont que 
trois parties fept douziémes de profondeur, & celles de l’autte colonne du flanc font de 
differentes profondeurs: car celles qui regardent les entrecolonnes marquées C D font 
profondes de trois parties fcpr douziémes, & celles des faces de dedans & dc dehors mar- 
quées AB, n’ont quetrois parties de profondeur, & la profondeur des autres cannelutes 
de la mefme colonne augmente petit à petit depuis les cannelures A B jufques aux can- 
nelures CD. L'entrecolonnement de la face du Temple eft plus grand que celuy du 
flanc, ceque Palladio n’a pas obfervé. 
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338 DU TEMPLE DE MARS LE VENGEUR. 


CHAMMTIRE XITL 
Du Temple de Mars le V. engeur, & Rome. 


N cienc que les ruines que l'on voit prés de la tour de Conty , qui confiftent 
O en crois grandes colonnes prefque à demy enterrées , &un Pillaftre avec quel- 
ques reftes de mur, fonc d’un Temple qu'Augufte fit baftir à Mars Le Vengeur, & qu'il 
luy voüa lorfqu'il fur faire la guerre à Brutus & à Caflius pour venger la mort de Jules 
Cefar. 

J'en ay fait quatre Planches, la premiere contient Le plan avec l’élevation & le 
profil de cequi refte. Ce plan eft detrois colonnes d'un pillaftre & d'un demy pilla- 
ftre, qui fonc apparemment les reftes d'un des coftez du portique. Il refte aufli une 
partie du mur du Temple , & une partie du mur de la place dans laquelle on dit que 
ce Temple eftoit bafti. N'ayanc pû mefurer les colonnes qui font enterrés , je me 
füis fervi du diametre du plan de l'aftragale du haut, lequel eft de cinqpieds cinq pou. 
ces que j'ay reduir en deux modules ,divifezchacun en trente parties. Dansl'élevation 
& dans le profil les pillaftres ne font pas cannelez, mais ils fontun peu diminuez par 
Je haut , quoique moins que les colonnes , ainfi qu'on le peut voir dans la Planche 
qui fuit, où les largeurs du haut des colonnes & des pillaftres font marquées. Les 
colonnes font cannelées de vingt-quatre cannelures; elles font de marbre blanc , COm- 
me auf Les pillaftres, les chapiteaux, ce qui refte de l'entablement & le fofite du por- 
tique. Le mur du Temple eft de pierres dures, où d'efpace en efpace il y a des boffa- 
ges de marbre en faillie, lefquels font liaifon dans le mur, qui me font conjedurer 
que le mur cftoit incrufté de marbre par boflages , & que ceux qui y reftcnt ont efté 
pofez en l’édifiant pour entretenir les autres qui avoient cfté mis en fuite. 


Palladio aux deffeins qu'il donne de ce Temple fait Le diametre du plan de l’'aftra- 
gale du haut de la colonne crop peticde trois pouces ; le diametre qu'il donne du bas 
de la colonne cit à peu prés égal à ccluy que j'ay mefuré du plan dudit aftragalc du 
haut dela colonnc. 

Labacco qui donne auffi les deffeins de ce Temple, faitles entrecolonnemens trop 
grands de deux parties & demy, & la diftance entre les colonnes & le mur aufli trop 
grande de fix parties & demy. 


1. Plan . 
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E. deuxiéme Planche reprefente la face & le profil parle milieu du chapiteau du 
pilaftre , la face & Le profil par le milieu du chapiteau des colonnes , & ce qui refte 
de l'entablemenr. Le pillaftre ainfi qu’il a efté dit, n’eft pas cannelé, & il cft diminué 
par Le haut un peu moins que la colonne. La levre du vaze du chapiteau du pillaftre 
eft bombée, c'eft-à-dire qu’elle eft plus faillante par le milieu que par les coftez. Les 
cannaux des tigetres des Pi iraux font tortillez, & il n’y a que quatre fcüilles d'oli- 
ves à chaque refend de feuilles des chapiteaux; & aux tigettes au lieu du refend à cin 
feuilles qui recouvre ordinairement la divifion de chaque tigerte , il y a deux refends 
de trois feuilles chacun : les feuilles des chapiteaux des colonnes ont cies-peu de fail- 
lie ; au pillaftre elles en ont un peu davantage ; à larchittave les bandes font plus 
faillantes pat le haut que par le bas. 


Palladio fait les feuilles baffes du chapiteau des colonnes plus faillantes pat le bas 
que vers le haut , au lieu que la faillie augmente toujours à mefure qu'elles montent. 
1lmet cinq feuilles d'olives à chaque refend des feuilles du chapiteau. Au bas des fleu- 
tons des cigettes il met un refend au milieu à l'ordinaire ; il fait monter les volutes 
angulaires dans le tailloir, donrelles touchent feulement le deffous ; il fait la face des 
volutes coute lice , & elle eft bordée de deux filets qui tournent tout au tour des re- 
volutions ; il fait joindre la frize par un congé au liftcau du haut de l'architrave, ce 
qui n’eft pas. Le chapiteau cft trop bas de trois parties un quart, les grandes feuilles 
fonc trop baffes d'une partie un fixiéme; les volutes font trop baffes d’une partie fept 
huitiémes ; & le tailloir eft crop haut de deux païties trois quarts ; il fait la premiere 
bande de l’architrave trop bafle de deux parties fept douziémes , le talon & Ie lifteau 
du haut chacun trop haut d'une païtie un quart. 

Serlio aux profils qu'il donne des membres de ce Temple , ne deffine pas l'atchi- 
trave comme il cft. Il fair le diametre du haut dela colonne trop grand de deux par- 
ties, & l’architravetrop haut de fept parties deux tiers. 

Labacco au chapiteau en grand fait comme Palladio les feuilles baffes plus fail- 
lantes par le bas que vers le haut : les grandes feuilles font trop ferrées ; il courbe les 
cigettes qui font à plomb , n'y ayant feulement que leurs cannclutes qui foient 
rortillées. 1] fait l’efpace entre les grandes feuilles & les volutes tro petit de trois par- 
ües ; il fait les volutes trop baffes d'une partie: le tailloir eft trop 4 de ttois parties 
un quart; le diamette du haut dela colonne eft trop grand d'unepattie cinq fixiémes, 
& l'architrave eft crop haut d’une partie un quart. 
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| ; À troifiéme Planche contient les patties du chapiteau des colonnes , fçavoir le 
plan renverfé, & le chapiteau defliné für l'angle du tailloir. Les feuilles du chapiteau 
onctres-peu de faillie, ce qui fait paroiftre le tailloir beaucoup faillant. 


Labacco au plan qu'il donne du chapiteau des colonnes de ce Temple, fait le de- 
my diametre du haut de la colonne trop grand d’onze douzièmes de partic : il fait le 
diametre du plan de l’aftragale du haut de a colonne fort jufte; ilfait les feuilles baffes 
trop faillantes d’une partie un quart il fait les grandes feuilles trop faillantes de deux 
parties un tiers , la levre du vaze du chapiteau eft auffi crop faillante d'une partie fept 


douziémes ; mais la largeur de la face de l'angle du tailloir eft crop petite de deux par- 
tics un fixiéme. 
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L quatriéme Planche contient les profils & les foffites de l'architrave avec les 
compartimens du portique. Au foffite de l'architrave il ya deux tores ou demy-baftons 
l’un contre l’autre au droit des entrecolonnes. Les bandes de l’architrave par le dedans 
du portique font plus faillantes par le haut que parle bas , la mefine chofe à auffi cfté 
obfervée par le dehors. Lalargeurdu foffite de l'architrave eft plus grande que le dia- 
metre du haut dela colonne, ainfi qu'il eft marqué par un cercle ponétué, qui repre- 


fente le haut de la colonne. Cette particularité cft ce me femble confiderable , fi onla . 


joint avec les remarques qui ont déja cfté faites fur le mefme fujer, qui concerne la ma- 
niere que les architraves doivent pofer für les colonnes & fur les pillaftres , quand ils 
paffent de l’une fur l'autre. La difficulté vient de ce que Le pillaître n'ayant point de 
diminution comme la colonne , il eft impoñlible que l’archirrave réponde à l'un & à 
l'aucre. Il me fouvient d'avoir entendu traiter cette queftion dans les conférences de 
l'Academie d'Architeéture qui fe tiennent au Palais Royal , où l'on propof fix manie- 
res differentes qui pouvoienc cftre mifes en ufage , dont j'en trouve cinq dans mes 
obfervarions. La premiere eft de faire faire un reffaur à larchitrave de La grandeur de 
la diminution de la colonne , ainfi qu'il fe voit au dehors du portique du Pantheon. 
La feconde eft de ne point faire de reffaut à l'archicrave , mais de le faire pañler fur Le 


nû du pillaftre , & pofer à faux fur la colonne , ainfi que j'ay remarqué qu'il eft au: 


Temple dela Concorde. La troifiéme eft de diminuer le pillaftre par en haut; en forte 
que l'architrave puiffe paffer fans refflauc & pofer fur le nû de l'un & de l'autre ; ainfi 
que jel'ay remarqué au Temple d'Antonin & de Fauftine, & au portique de Septimius 
cy-aprés. La quatriéme eft de faire pofer l'archicrave fur le nû dela colonne, & le faire 
rerirer fur le pillaftre de route la diminution dela colonne, ainfi qu'il eft au dedans & 
au portique du Pantheon. La cinquiéme eft de faire pafler l’architrave en forte qu'il 

ofte à faux fur la colonne feulement de la moitié de {à diminurion , & qu'il £ retire 
fur le pillaftre d'autant , ainft qu'il eft à peu prés à l'enceinte de la Place ou Marché 
de Nerva cy-aprés. La fixiéme eft de donner au Pillaftre un peu de diminution , & 
de faire porter l'architrave un peu à faux fur la colonne , ainfi qu'il fe voit icy. 
Au foffite du portique il y a des fommiers qui portent für l'architrave au droit des 


* colonnes lefquels font ornez de guillochus : entre ces fommiers il y a des renfonce- 


mens cntourez d'une petite frize & d'une corniche , au milieu defquels il y a des 
rofes. 


Palladio met au haut des petites corniches du fofite du portique un talon ornéde 
rayes de cœur & un filet pardeffus, au lieu qu'ily a un quart derond orné d’oves entre 
deux filets. Au foffite des fommiers il ne fair pas ce qui eft au milieu des guillochis 
comme il eft ; caril y marque des rayes de cœur qui n'y font point : il faic la largeur 
du foffite de l’architrave crop petite de deux parties un quart, & il ne mer qu'un tore 
au droit des entrecolonnes &:il yen a deux; il fait la petite corniche & la frize desren- 
foncemens du deffous du portique enfemble trop baffes de trois païties un fixiéme, 
dont la frize eft trop bafle de quatre patties un douziéme ; il fait Le premier larmier 
de cette corniche trop haut d’une partie fept huitiémes ; le fecond avec routes les 
moulures qui fontpar deflusenfemble eft auffi crop haut de crois quarts de partie ;il fait 
le filet deflous ce larmier crop haut d'une partie un quart ; le quart de rond du bas de 
la corniche crop bas d'une partie un huitiéme ; le ralon de deffus le premier larmier 
trop bas d’une partie cinq fixiémes ; & il fait la largeur du haut des renfoncemens trop 
grande de crente fept parties un fixiéme. 

Serlio ne fait pas la corniche des renfoncemens du foffite du portique comme elle 
ft, il la fait crop baffle avec la petite frize enfemble de deux parties un fixiéine. 

Labacco au foffice de l'architrave ne mer qu'un tore & un filer renfoncez autour. 
Au foffite des fommiers il oublie quelques-unes des moulures qui font encre les guil- 
lochis. A la petite corniche du foffite du portique il met des arceaux fur le talon au 
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lieu des rayes de cœur , & il en mec fur le quart de rond du haut, au lieu des 
oves ; il faic la frize &e le quart de rond du bas de la corniche du foffite du portique 
enfemble trop bas de quatre parties cinq huitiémes ; il fait Le premier larmier de 
la corniche avec le talon & le filec de deflus crop haut d'une partie & demy. Le lar- 
mier fupericur avec les moulures du haut de cette corniche eft aufli trop haut d'onze 
douziémes de partie , & le champ des renfoncemens eft crop étroit de quatre parties 


un fixiéme. 


Ppi 


f'#. pl. DV TEMPLE DE MARS LE VANGEVR, À ROME. \ 


k 


SE 


Pots ef Jofjies Po relitraue, 


ét des cormpartinents du Partie ue 


N Aspodete;s 


PIOMARIONNNTIRS PIC E DE NERON,. 


CH AMI TR 


Du Frontifice de Neron , à Rome. 


147 


Ans le jardin du Prince Colonne fur le mont 
Monte Cavalli, on voit les veftiges d'un Edifice que quelques-uns tiennent 
eltre d’un Temple de Jupitet ,entre lefquels eft Palladio ; d’autres croyent que c’eftoit 
le Temple du Soleil bafti par l'Empereur Aurelian. Quoiqu'il en foit on l'appelle 
vulgairement le Frontifpice de Neron, ce baftimenteft entierement par terre, il n’en 
refte rien que quelques morceaux éparts & à demy enterrez. 
Yen ay fait deux Planches , la premiere contient la face du chapiteau d'un pillaftre, 
fon profil, Fentablement, une partie du fronton & l’acrotere de deflus avec les fofi- 
tes de la corniche & des modillons. Il faut noter que quoique j'ayc mis le chapiteau 
du pillaftre fous l'angle de l'entablement, je ne pretends pas faire entendre qu'il y ait 
eu un pillaftreà cer angle; mais ayant trouvé ces morceaux difperfez , je les ay aflemn- 
blez pour faire connoïftre la proportion qu'ils ont entre eux. La proportion du cha- 
piteau eft extraordinaire en ce quil eft beaucoup plus haut qu'il n'a de couftume d’eftre. 
On a donné une pareille proportion aux chapiteaux des grands portiques du devant 
du Louvre qui fonc un fort bel effet : cat quoique les colonnes de ces portiques qui 
n'ont que crois pieds fcpc pouces de diametre ne foient pas fi grandes que celles du 
Frontifpice de Neron ; leur pofition qui eft à crente-trois pieds fur le rez de chauffée, 
fupplée en quelque façon à l'énorme grandeur qui leur Manque : mais fur cour cette 
hauteur du chapiteau reüflic forc bien dans les pulaftres , qui n'ayant point de dimi- 
nution par en haut comme les colonnes, fonc toujours paroiftre leurs chapiteaux bas 
& écrafcz. Et on a eu beaucoup d'égard à cette raifon parce qu'une des principales 
faces du Louvre qui eft celle du cofté de la riviere n’eft ornée que de pillaftres. Or 
Le chapiteau du pillaftre qui refte du Frontifpice de Ncron n’eft pas feulement extra- 
ordinaire par la proportion, mais il aencore dans fon deffein une maniere affez parti- 
culicre ayant à chaque face trois feuilles au premier ang & deux au fecond fans les 
deux autres des angles ; en forte que ces deux du milieu en ont une au deflus qui fait 
comme un troifliéme rang. Les bandes qui forment les volutes font creufées angulai- 
rement par le milieu outre les filets qui les rebordent. Outre le fleuron qui foutienc 
la rofe du tailloir il y en a encore deux autres à cofté. La largeur du pillaftre par le 
bas eft de fix pieds un pouce ; il a de la diminution par Le haut de toute la faillie de 
l'aftragale , il eft fans cannelures. L’entablement qui de mefme que tout le refte eft de 
marbre blanc , eft mafif ayant peu de moulures : l'architrave n’a auffi que deux ban- 
des , dont la feconde eft plus faillante par le haut que par le bas : les patenoftes de 
l'aftragale de l'architrave fonc à pans. La frizc eft ornée de rainceaux de feuilles : les 
modillons de la corniche’ ne correfpondoient pas aux milieux des colonnes , mais les 
modillons & Les autres ornemens de la corniche du fronton font à plomb fur ceux de 
la corniche de l’entablement. Au deffüs de la corniche du fronton, il ÿ a un acrorcre 
tres-petit qui porte beaucoup en faillie, Le chapiteau eft d’une piece, l'archirrave & 
la frize font d'une feule aflife, la corniche droite& une grande partie de cclle du fron- 
ron avec l’acrorere font aufli d'une feule piece. + 


Quirinal, à prefent nommé 


Palladio define le chapiteau de la colonne qui ne fe trouve plus, mais fi l’on en 
peut juger par le chapiteau du pillaftre qui refte ainf qu'on le peut faire avec raifon,, il 
devoit cftre autrement qu'il ne le reprefente; car au milieu de la rofe du tailloirilmer 
une queué de Dauphin au lieu d'un fleuron qui y doi eltre, puifqu'il eft au chapiteau 
du pillaftre. Il attache enfemble les volures angulaires qui font tout-à- fair feparées : il 
nc les fait point creufées en angle ny rebordées de filets, Il taille des oves à l'aftragale 
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du bas de la corniche qui n’y font point. Il orne le deffous des modillons qui font 
lices. 11 met auffi des rofes entre les modillons entre lefquels il n’y a rien : il fait ré- 
sondre un modillon au milieu de la colonne ce qui ne peut pas eftre , ainfi qu'il eft 
aifé de verifier par l’efpace qu'il y a depuis l'encoigneure jufqu'au troifiéme modillon. 
Il met des rais de cœur au talon qui fepare les bandes des modillons , & il y a des 
arceaux. Il fair la frize crop haute de cinq parties crois quarts , & crop faillante de 
cinq parties ; la cornichecft trop bafle de deux parties onze vingt-quatriémes, & trop 
faillance de rrois parties cinq fixiémes au droit du filet fous la grande cymaife de la 
corniche. 
Serlio ne fait point les ornemens de la grande cymaife du fronton à plomb comme 

ils font : il joint la frize au lifteau du haut de l’architrave par un congé : il mer à 
plomb fur le bas de l'architrave l'acrorere qui eft beaucoup en faillie. Il le fair ifolé 
quoiqu'il foit continué jufques contre la corniche du fronton: il fait auffi au pillaftre 
des cannelures qu'il n'a point. L'architrave eft crop haut de cinq parties un quart, & 
la frize de cinq parties crois quarts, la cornichede quatre parties cinq huitiémes. 

Monfieur de Chambray a fuivi les deffeins de Palladio & a mefme fait des fautes qui 
ne font pas dans Palladio , comme d’avoir fait dans le chapiteau le bas des tigettes 
tortillées , d'avoir fair les coftes du milieu des feuilles routes lices, & d’avoir mis des 
patenoftresà l'aftragale du bas de la corniche. 
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Le deuxiéme Planche contienr la baze qui continuoit autour de l'Edifice , le plan 
d'un pillaftre & de fa baze , avec les ornemens d'une partie de la frizc. A la baze qui 
continuoit il ÿ a deux focles l’un fur l'autre ; un à la hauteur du plinthe de la baze 
du pillaftre, & l'autre de la haureur du tore infericur des deux orles & de la fcotie en 
femble, & par le deffus Le rore fuperieut eft continué. Aux ornemens de La frizeil Gur 
remarquer que les rainceaux qui font: comme un guillochis ou entrelas libre & incer- 
tain , confervent une fymmetrie reuulicre à l'égard des rofes qu’ils jettent d'efpace 
en efpace : ce qui fe voir heureufement imité dans la frize de l'Arc de Triomphe de 
la porte fainr Antoineà Paris, laquelle eft compofée d'un guillochis de branches de 
lys au naturel qui jetrenr par des efpaces égaux des fleurs de lys de blafon. 


Serlio & Monfeur de Chambray n’ont poinr deffiné cctte frize comme elle eft. 
Ils ont mis au bas du fuft de la colonne un aftragale au lieu d’un lifteau fimple qui y 
eft, ou du moins qu'on peur dire y avoir dû eftre ; puifque cela eft ainfi au pillaftre 
qui n'a pas pô eftre different de la colonne dont il nerefte plus rien àprefent. À la baze 
qui continuoit autour du Temple, Scrlio n'a point mis les deux focles qui y font. 
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CAM PSE ROME OISE 


De la Bafiliqued' Antonin, à Rome. 


Ans le lieu qu'on nommela place des Preftres entre la place Colonne & la Ro- 
tonde, on voirles veftiges d'un édifice ; que l’on appelle vulgairemenc la Bañli- 
que d’Antonin. Quelques-uns tiennent que c’eftoit un Temple dedié à Mars par cer 
Empereur. J'ay retenu le nom vulgaire , quoique cet édifice ait plätoft la forme d'un 
Temple que d'uncBafilique. Palladioen donne les deffcins fouslenom du Temple de 
Mars. Son efpeceeftoir Periptere , c'eft-à-dire, ayant un portique ou aîle tout à l’entour. 
Prefentementilne refte de cer édifice qu'une partie du mur,où un chapiteau d’un Pillaftre 
de l'angle cft attaché, & onze colonnes d’un des coftez du portique , qui portent une 
partie de l’entablemenr. 1 
J'ay fait crois planches de cet édifice. La premiere contient le plan , l'élevarion & 
le profil de ce qui refte,avec les profils du chapiteau & de l’architrave , tant par le 
dehors que pat le dedans. Sous les bazes des colonnes il y a deux focles qui conti- 
nuënc ; & le deflus de celuy d'en haur eft le rez de chauffée du portique, Les focles, 
les colonnes , leurs bazes & chapiteaux & l'entablement font de marbre blanc , & le 
mur de derriere eft depierres dures. Les colonnes font de pluficurs aflifes cannelées de 
vingt-quatre cannelures, dont la cofte à de largeur les crois onziémes de la largeur du 
creux. [l faut remarquer que les cannelures des colonnes du cofté de la place font 
beaucoup plus profondesqueles autres; en forte que cette profondeur va toujours di- 
minuant à proportion, jufqu'a l'endroit de la colonne qui regarde le mur, où les can- 
nelures font le moins profondes : la mefine proportion eft encore obfervée encre les 
colonnes , dont Les cannelures font moins ee à celles du milieu , qu'elles ne 
fontà celles des extrémitez. Le portique efl vouré en berceau , comme on le peut voir 
par le profil du portique. Il faut obferverque l’architrave n’elt pas le mefme par le de- 
dans que par le dchors. 11 y a une efpece d’aftragale au bas tant par le dehors que par 
le dedans ; les bandes par le dedans font plus faillantes par le haut que parle bas ,afin 
de les faire paroiftre aflez hautes , ne pouvant eftre regardées que par deflous: le petit 
cavet qui eft entre la premiere bande & la feconde , lequel eft orné de feüilles de perfil, 
cft une cfpece de congé fans aucune faillie par le bas. Le talon du haut qui fert de cy- 
maife à l’archicrave par le dedans , eft arondy par le bascomme par le haut. 


Palladio donne un plan de cet édifice qui ne peut s'accorder avec ce qui s’en voit 
à prefent: catil marque des degrez tout à l’entour, & à la patrie du flanc qui refte, les 
deux focles qui y font taillez fort proprement , font connoïftre qu'il n’y a jamais eu 
de degrez pofez contre. Au profil qu'il donne de l'architrave par le dedans , il ne 
marque point les ornemens qui font au congé entre la premiere bande &la feconde, ny 
ceux qui font au talon entre la feconde & la fupericure. 11 met une gueulle droite pour 
fervir de cymaife à l'architrave en dedans au lieu d'un double talon quiyeft. Il fait les 
entrecolonnemens trop petits de fepc parties un quart. La diftance entre les colonnes & 
le mur eft aufli rrop petite de trois parties vingr trois vingt-quatriémes. 1] fait l’archi- 
trave pat le dedans trop bas d'une partie cinq fixiémes : Er il n'obferve pas que les 
bandes font plus faillantes par le haut que par le bas. La colonne avec la baze & le 
chapiteau enfemble cit trop baffle de vingt-une parties cinq douziémes. 
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L- feconde Planche reprefente le foffite de l'architrave, les focles , la baze & le 
face du chapiteau des colonnes avee ee qui refte de l’entablemenr au fofite de l'archi. 
trave. Les ornemens differens qui font au droir des entrecolonnes , font alrernative- 
ment reperez au bas de lacolonne. Il y a un aftragale au deffus du core füperieur de à 
baze. Le diamerre du bas de la colonne eff de quatre pieds cinq pouces & demy. 
1 ya un peut orle pardeflus l’aftragale du haur de la colonne. La rofe du tailloir du 
chapiteau eft une cfpece de fleuron. A la frize il y a une plattebande en bas, & inc 
en haut, & le milieu eft bombe, Il refte quelques moulures du bas de la corniche, qui 
font d'une mefme afhfe que lafrize, le refte eft entierement ruiné. 


Palladio aux profils en grand qu’il donne des membres de ect édifice, fait defcci- 
dre le contour dela feotie de la baze plus bas que le haut de l'orle de deffous. 11 fat 
les eannelures des tigertes du chapiteau vortillées. I] met une petice feüille renverfé. 
au deflus des voluresangulaires qui n'y eft point. Il fait cenir enfemble les volures qu 
font détachées. Il mer au tailloir une rofe de feüille d'oliveavec la queuë de Dauphin 
au lieu du fleuron qui y cft. A l'architrave le talon qui fepare les deux bandes , eft 
orné d'arceaux, & il y mer des feüilles de perfil. Aux ornemens du foffite de l’archi- 
rave il met des feüilles de laurier aulieu des fetilles de chefne qui y font: autalon qui 
bordecer ornement, & qui eft orné de fcüillages, il ne mer rien. Le plinche de la baze 
des colonnes eft rropbas de cinq douziémes de partie. La fcorie trop haute detroiscin- 
quiémes de partie. Le tore fupcrieur avec le petit filer qui eft deffous eft trop bas 
d'un quart de partie. Il faitle plinche crop peu faillant d'un tiers de partie. L’aftraga- 
le du bas de la colonne eft trop bas d'un tiers de partie : L'orle de deflus eft trop haut d'un 
fixiéme de partie: l’aftragale du haut dela colonne eft trop bas d'un riers departic. Il fait 
Le diamerre du haut de la colonne trop grand d’une partie. Il fairle chapiteau crop bas 
d'une partie & demy. Le premier ranç des feüilles eft trop bas d'une païtic cinq fixiémes. 
Les grandes fetilles foncrop baffes de quatre parties & demy , & Le tailloir eff trop haut 
d'une partie trois quarts. L’architrave eft trop bas de deux tiers de partie. La frife 
eftaufli crop baffe d'une partic onze douziémes. La plattcbande du bascft trop baffe de 
cinq douziémes de partie. Le boffage eft aufli crop bas de deux parties. La platrebande 
du haur eft trop haute d’une demy partie. Le boffage cf crop peu faillant d'une partie 
un fixiéme. L'aftragale du bas de la corniche cft crop bas d'une pattic, & trop peu 
faillant d’une demy partie, & le talon eft auffi trop peu faillant d'une partie. 
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156 DE LA BASILIQUE D'ANTONIN. 


| A troifiéme Planche reprefente les parties en grand du chapiteau d’un pillaftre ; 
fçavoir laface, le profil par le milieu , & le plan. Le fuft du pillaftre eftoit incrufté de 
marbre, dont il ne refte rien: C'eft pourquoy je ne l’ay tracé que par des lignes pon- 
étuées. Le chapiteau qui a deux modules de large par le bas, doit faire juger que le 
pillaftre n’eftoit point diminué par en haut. La levre du haut du vaze du chapiteau eft 
bombée; c’eft-à-dire, qu'elle eft plus faillante par le milieu que par les coftez, 
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Plan du chapiteau des pilastres 
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CAAPAMERINTRRE X V. 
De la Place de Nerva, à Rose. 


Es deux colonnes avec les reftes del'entablemenr de lactique, & du mur qui font 
Le décrits, font eftimez eltre de la Place que Nerva fit baftir , avec un Tem- 
ple au bout, & fa ftatué au milieu; le tou cftant orné de tres-belles ftatués 5 GE 
quelles il y en a encoreune, qui cft de Pallas , pofée en une niche dans le mor- 
ceau qui refte de l'artique. J'ay fait trois planches de ce morceau. La premiere con- 
tient le plan, l'élevation , & le profil. Dans l'entablement la frize eft ornée de per- 
fonnages tour d'une fuite, qui compofent pluficurs hiftoires. Au milieu de l'atti- 
que eft un picdeftail , dans lequel il ÿ a une niche quarrée , où cft placée la 
ftatuë de Pallas. Les colonnes font en faillie. Au derriere de ces colonnes il ‘Bi 
voit des pillaftres, donc il ne refte que les chapiteaux. L'entablement fair retour 
au deflus de chaque colonne , comme auf les piedeftaux dc l’atrique. Er il ef à re 
marquer que les modillons de la corniche font cfpacez differemment tant au deffus 
des colonnes qu'aux retours & qu'aux entrecolonnes; car ils font plus ferrez au deffus 
des colonnes qu'aux retours & aux entrecolonnes, ils fonc par des efpaces moyens 
cnvrc les deux autres manicres, ainfi que l'on voit à la feconde Planche. 
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L A feconde Planche contient le chapiteau des colonnes & l’entablement de l'ordre, 
Or parce que les colonnes font beaucoup enrerrées, je me fuis fervi du diametre du plan 
de l'aftragale du haur de la colonne, qui eft de rrois pieds trois pouces un ricrs , du- 
quel j'ay fait deux modules divifez chacun en trente parries. Pardeffus Le chapiteau il ÿ 
aun filet quarré, quia beaucoup moins de faillie que le tailloir : Cela eft fait pour em- 
pefcher que la pefanteur dc larchitrave ne fafle éclarter le tailloir. Les parenotres des 
afttagales du haut de l'architrave & de deffus les dencicules de la cotniche , font d’une 
maniere toure particulier. On peut voit dans cette Planche la difference qu'il y a 
entre les efpacemens des modillons qui font plus petits audeffus des colonnes qu'aux 
coftez : Et 1l faut fçavoir que le deffein de la corniche reprefente celle quieften rerour, 
& que les modillons qui font au deffcin du foffite , font ceux de la face du devant 
des colonnes. 


Palladio donne les deffeins de cette Place. Aux ptofils en grand il refend les 
coftes des gtandes feüilles du chapiteau , au lieu qu'elles font toures lices. Il mer les 
feüilles des ceintures des tigertes le haut en bas. 11 fait monter les volutes dans le tail- 
loir, qu'elles ne font que toucher. 11 mer un fleuron au milicu du tailloir , au lieu de 
la rofe à l'ordinaire qui y eft. 11 fait Le filet de deffus le tailloir trop bas. Il ne fait pas 
les patenotres de l'aftragale du haut dc l'architrave &: du deffus des denticules de la 
cotniche, comme elles font. Il join la frize pat un congé au lifteau de l'architrave, 
ce qui n'eft pas. Il met une pomme de pin à l'angle des denticules de la corniche, 
où il n’y a qu'un denticule. Il laïffe les efpaces d'encre les denricules tout vuides, qui 
font remplis d'un petit ornement par le haut. Il met des feiilles au lieu de dards entre 
les oves. 11 met une petire moulure au tour des renfoncemens du fofite du larmier 
qui n'y cit pas. Au refte il y a de l’erreur à la mcfure qu'il donne du diametre de la 
colonne par le bas : car à la premiere Planche il fait ce diametre de trois picds 
deux onces ; Et à la quatriéme Planche il ne le fait que de deux pieds deux onces; l'un 
de ces diamettes eff trop grand de quatre parties & demy , & l'autre eft trop perit 
de dix-fept parties. Il fait le chapiteau trop bas de trois parties rrois quarts. Il faic l'ar 
chitrave trop bas aufli de deux parties un tiers. Lafrizee crop baffe de deux parries, & 
la cotniche de trois parties : la mefme corniche eft trop peu faillante de cinq parties 
un fixiéme, & fes moulures n’ont pasleur proportion ; cat il fair l'aftragale de 
deffus les denticules trop haut d'une partie, & le filer de deffus le larmicr d'un tiers de 
partie. La bande des modillons efttrop baffe d'un tiersde partie ; le larmier trop bas 
de trois quarts de partic : la cymaife cftauffi crop baffe de deux parties fepc huitiémes; 
il en eft ainfi desautres moulutes, dontlesunes font trop hautes, lesautres trop bafles, 
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L A roifiéme Planche reprefente le profil & Ie foffite de l’architrave, la bafe & la 
corniche de lattique, & la bordure dela niche qui eft dans le piedeftail du milieu de 
lattique, où eft la ftatuë de Minerve. A la corniche de l’attique , au lieu du larmier, il 
yaun denticule , &danslacymaifeil yades Dauphins qui fe regardent, entre lefquels 
on a mis des feüilles & des fleurons. On voir par leslignes ponétuées , marquées dans le 
foffite de larchitrave, que l'architrave pofe detelle forte fur la colonne & fur le pillaftre 
qu’il porte à faux fur la colonne dela moitié de fa diminution, & que de l’autre moitié il 
{e retire fur le pillaftre. 


Palladio met à la corniche de lattique des fcüilles entre lesoves , aulieu des dards qui 
yfont; ilmetune pommede pin à langle du retour des denticules, qui n’yeft point; il 
laifle les efpaces entre les denticules vuides, dans lefquels il y a de petits ornemens pat 
Je haur; il fait le focle de la bafe dePattique trop bas d'une partie un douziéme. Toutes 
les moulures de la bafe enfemble font trop hautes & crop faillantes de cinq huitiémes de 
partie, IL fair la gueule renverféc trop haute d’une partieun quart, le talon trop haut d'un 
quart de partie, &le torc fupericur trop bas de trois huitiémes de partie. Les pillaftres ou 
picdeftaux de l’attique au deflus des colonnes fonc trop étroits d’une demy partie. Il fair Le 
nùû de l'attiquetrop bas detrois parties & demy : la cornicheeft trop bafle de deux parties 
cinq douziémes, & trop peu faillante d’une demy partie, La bande des denticules & la 
cymaife de la corniche fonttrop balles chacune de trois huitiémes de partie. Il fait l'aftra- 
gale de deffus les denticulestrop bas de fept douziémes de partie. Le filer de deffus les den- 
ticules, &celuy de deffous les ovesfontchacun trop hauts d'un douziéme de partie. 
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CalRA PIN RENTE 


Da Portique de S eptimius ; a Rome. 


Et Edifice cft appellé le Portique de Seprimius , à caufe de l'infetiption qui porte 
@ fon nom; mais qui fair voir aufli que ce n'eft pas luy qui Pa fait baltir, & qu'il l'a 
feulement fair rétablir, ayant efté brûlé, Quelques-uns croyent que ce Portique faifoit 
une partie du Cirque de Flaminius. 11 eft auprés de l'Eglife de faint Ange, danslaplace où 
l'on vendle poiffon ; on l'appelle Portique , on ncfçait pourquoy:femble plätoft que 
c’eftun veltibule quarré, quia deux entréesenrre descolonnes qui font aux deux coftez, 
& duquel on pañle par deux arcades , qui font à droit & à gauche dans les murs qui ferment 
Les deux autres coftez pour entrer dans des Portiques. 

J'ay fait cinq Planches de cet Edifice. La premiere contient le plan & l’élevation de 
la face , dans laquelle eft l'infcriprion. On voit dans le plan trois colonnes qui fonc 
reftéces d’un des Portiques; &il faut noter que le Graveurles a mifes au cofté droit A ; 
au licu du cofté gauche marqué B, où elles font. Le diametre des colonneseft dettois 
pieds quarre pouces & demy. La diminution des colonnes commence dés le pied, Ces 
colonnes font cannelées devingt- quatre cannelures, & les pillafttes n’en ont poinr. Les 
colonnes font de marbre blanc d’une feule piece, les bafes ,leschapiteaux, les pillaftres, 
l'entablement&le fronton fonraufli de marbre blanc. Les murs des coftez ne font que 
de brique. Les pillaftres font auffi larges en haut qu’en basaux faces de devant & de der- 
ricre ; maisils oncde la diminution comme les colonnes au droit des entrecolonnemens. 
L'architrave pofe à plomb fur le nû des pillaftres par les retours , & fur le nû du haur 
des colonnes par les facestant du dehors que du dedans. 

N'ayantpû voiles bafes des colonnes, jelesay fait attiques, parce quel'on m'aafluré 
qu’ellesle font! La face ôppofée eft parcille à celle qui eft reprefentéc dans cerreéleva.- 
tion, à la refcrve qu'elle n'a point d’infcriprion. 
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166 DU t PORT MQU'E MDIE SE RMI MUIUSS: 


La feconde Planche reprefente le profil par le dedans, & l'élevation par le cofté. 
L'arc qui cft parle cofté, a un bandeau incrufté de maibre blanc. Au deffus il paroift 
qu'il yavoitune feneftreronde quia cfté murée. Au deffus de la cornicheil y a des mor- 
ceaux de marbre qui couvrentles joints, à la tefte defquels il ya des Aigles. Cet édifice 
cft découvert, &:il ne paroifi point.dans les murs quipofent fur les colonnes, & qui for- 
mentlefronton , aucunstrous où l'on puifle croire que les pannes, qui fouftenoient la 
couverture, puflent pofer. F 
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168 DU PORTLONMEND'EME DAME <. 


L A troifiéme Planche reprefentela moitié de la face d’un Pillaftre, l'entablement & 
le bas du fronton. À la face du devant & du derriere des chapiteaux, il y a un Aigle 
qui tient un foudre dans fes ferres, La levre du vaze des chapiteaux des Pillaftres cft 
bombée, eftant plus faillante par le milieu que par les coftez ; au deffus du tailloir 
du chapiteau 1l y a un filet qui cft plus faillant que la premiere face de l'architrave. 
Le talon du bas de la corniche fert de bordure à la table de l'infcriprion qui occupe 
la place de l'architrave & dela frife. Les bandes on faces de l'architrave fontplus faillan- 
tes par le bas que parle haut , &àla corniche les faces de la bande des denticules & du 
lrimier font au contraire plus faillantes par le haut queparle bas. Les deflous de toutes 
Iles mouluresde l’entablement levent par le devant; la cymaife de la corniche du fron… 
ton cft plus haute que celle de la corniche droite, & ellen'a pas plus de faillie, Toutes 
les faillies delacorniche & del’archirrave fontà compter deslignes à plomb quipendent 
du haut, & les faillies du pillaftre font à compter de laligne qui paffe par fon milicu. 
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170 DU POR TAQUEND'EMSERPMRMEU S, 


L. A quatriéme Planche reprefente le profil de l'architrave; Ie profil par le milicu du 
chapiteau des pillaftres; la face du chapiteau des colonnes; le profil de Fimpofte, & le 
bandeau des arcs des coftez. Aux chapiteaux des pillaftres & des colonnes il n'y a des 
Aigles que par le devant & par lc derriere ; aux coftez il y a des rofes à l'ordinaire. A 
l’architrave parle dedanslesbandesfont à plomb. L'impofte des ares cft beaucoup fail- 
lante parle bas , ce qui doitfaire croirequ'il y avoitune cfpeccdc pillaftre pardefous, 
qui eftoit feulementincrufté commelebandeau des arcs. 
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L À cinquiéme Planche reprefente le foffte de l'architraveavec le plan du chapiteau 
des pillaftres renver{é, &le mefme chapiteau defliné fur l'angle. Le fofhte del’architrave 
fairvoircomment (ainfiqu’ila efté dit) l’architrave pofe à plomb fur le nû des pillaftres, 
lefquels eftant diminuezcomme les colonnes feulemenr par les coftez, ontles faces qui 
revardent l’entrecolonnement , plus petites par le haut que les faces de devant. On voit 
par le plan du chapiteau renverfe , que quoique les faces du pillaftre foient inégales , les 
angles du tailloir font également diftans dans toutes les faces du chapiteau, anfi qu'ils 
font aux colonnes. On voit par le chapiteau deffiné fur l'angle queles volutes du milieu 
fontenticres derriere les Aigles. \ 
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CAAPA EP LIRE. XV 
De l'Arc de Titus , à Rome. 


Ec Arc futbafti dans la voye facrée par le Senat & le Peuple Romain en l'honneur 
€ des Empereurs Vefpafien & Titus ,pour memoire des viétoires qu'ils avoient rem- 
portées , & particulierement pour la prife de la Ville de Jerufalem; commcon le peut 
connoiflre par les deux bas reliefs qui font aux coftez du paffage par le deffous de l'Arc, 
en l’un defquels eftreprefenté l'Empereur dansunchartriré par quarrc chevaux de front, 
accompagné des Senateurs ,rous couronnezde laurier ; &en l’aurre eft reprefenté la fuite 
durriomphe , où l'on porte le chandelier à fepe branches, la rable des pains de propofi- 
tion , &les vafes du Temple. 

J'en ay fait huit Planches. La premiere eftle plan en l'eftar que l'Arc eft à prefent; ce 
qui cft haché cftle plan de ce quirefteclevé ;&ce qui n'eft querracé par des lignes pon- 
étuées, eft ce que j'ayconjeéturé par une partie du piedeftail , & par la bafe des picdeftaux 
du rreumeau du cofté de l'Eglife de fainre FrançoifeiR omaine. Cette bafc qui refte en- 
ticre, fair rerourcommeje l’ay rracé par la ligne occulre du cofté marqué À. Toures les 
autres lignes occulres reprefentent le plan des parties qui reftenr encore prefentement. 
Les bazes des picdeftaux continuënr de l'un à l’autre , fans faire de retour. 


Serlio donne les deffeins de cet Arc ; au plan il fait faillir lescolonnes des deux tiers 
de leur diamerre hors dumur, Jlefquellesnefortenr que de lamoirié. II met des colonnes 
aux angles qui font face par les coftez comme par devant ; & l’on connoift parune partie 
du picdeftail qui refte du coftédefainre Françoife Romaine, que ces colonnes eftoient 
comme celles qui fonrproche de l’ouverture de l'Arc, & qu’il reftoit une partie du nû du 
mur par delà la colonne, comme il en refte du cofté de l’Arcade; ainfi qu'il eft marqué 
dans le plan que j’ay fair. Il dir avoir mefuré cer Arcavécle pied antique de la grandeur 
duquel il donne la moitié qui eft cinq pouces cinq lignes , ce qui fait pour cout le pied 
dix pouces dix lignes. Or fuivant certe mefure l'ouverture de l'Arc fe trouve à peu prés 
jufte, mais le diamerre des colonnes eft crop petit de huit poucescinq lignes. 
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EL À feconde Planche reprefente l’élevation de l’Are de Titus en l’état qu'il eft à 
prefent du cofté qui regarde le Colizée. Elle fait voir comment la bazc des picdeftaux 
cftoit concinuée de l'un à l'autre, fans faire retour. Dans lactique il yaunc infcriprion 
dont les lettres font enraillées dans le marbre plus avant en un endroit qu'à l'autre, 
ce qui fait juger qu'elles eftoient de bronze. Au cofté oppofé la corniche & l'attique 
font ruinez; mais il y a un picdeftail d'unc des colonnes des coins, donc il refte une 
partic. Sur les piedeftaux il y a un focle fous les bazcs des colonnes ; les colonnes 
font cannelées ; leur diamettre par le bas eft d'un pied onze pouces un tiers, reduit en 
deux modules , divifez chacun en trente parties ; Îeur diminution commence dés le 

icd , de forte qu'elles font plus menuës au ciers de leur hauteur que par le bas. Tout 
cet Edifice cft de marbre blanc , & les afifes fonc pofées à fec fans mortier. Le pic- 
deftail a de hauteur huit pieds crois pouces un fixiéme , la colonne avec les focles fous 
la baze vingt pieds cinq pouces un ticrs , le chapiteau & l'enrablemenrt quatre pieds 
onze pouces trois huitiémes. 


Salle te toner la lee ele picdeftaux entre chaque piedeftail. II continuë le 
focle qui eft fous la baze des colonnes aux entrecolonnes ; il met la plattebande des 
entrecolonnes au droit de l'impofte de l'Arc, & l'a fait dela largeur de l'impofte, 
au lieu qu'elle eft pardeflus, & qu'ellca plus du double de la largeur de l'impofte. 11 n'a 
poinemis les renommées qui font aux angles de l'Arc ; & il fait pañfer & continuer à cer 
endroit l'aftragale du haut des colonnes. Pour les mefures , fi l'on fuppofe que le pied 
qu'il donne foir jufte, & qu'il n'ait point efté alterc à l'imprefion , il y a beaucoup de 
chofes contre la verité. Premieremenril dit que la hauteur de l'ouverture del'Arc eft dou- 
ble de fa largeur, & il fe trouve que fuivant fon pied il y a fepr picds dix lignes À dire 
que cela ne foir. En fecond lieu fi l’on addirionne toutes les hauteurs qu’il donne du 
picdeftail & de la colonnecnfemble, le rotal eft de beaucoup moindre, à proportion que 
la hauteur qu’il donne à l’ouverture del’ Are, I! fait labaze des picdeftaux trop baffe d'un 
picdcinqlignes, & le dé du picdeftail trop bas de fix pouces cinq fixiémes. La corniche 
du piedeftaileft trop baffe de cinq pouces cinq douziémes. Il fair la baze de la colonne 
avec le focle qui eft deffous , crop bas de dix pouces deux icrs ; lefuft dela colonnefans la 
bazc & le chapiteau eft trop bas de onze pouces deux ricrs; le chapiteau eft auf trop bas 
d'un pied deux pouces fept huitiémes. Il fair l'architrave trop bas de quatre pouces un 
douziéme, lafrize aufli trop baffe de trois pouces deux tiers ; la corniche eft trop baffle de 
deux pouces; la baze de l’attique cft aufi trop bafle d'un pied fix pouces un quart, & 
lc nû de l'artique cft trop haut de deux pieds neuf pouces. 
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L A troifiëme Planche reprefente le profil, où l'on voit que la baze des piedeftaux 
continué fur le maflifdu batiment, & entre dans l’Arcade ; qu'elle ne fait pas retour 
au droit des petits pillaîtres ou tableaux qui répondentaux bandeaux de l'Arc ; quoique 
l'impoftelc fafle; que la plattebande, qui eft au droit dela corniche des picdeftaux, fe ter- 
minc contre la faillie du petit pillaftre ; que dans le milieu de la voute de l’Arc:il yaun 
quadre renfoncé, quicontienten quarré la largeur detrois carreaux des compartimens de 
la voute; quedansce quadre il yaun Aigle qui porteun homme; queles comparrimens 
du bas de la voute font plus hauts que larges ; qu'ils vont diminuant jufqu'au droit de 
la clef, où ils fonc quarrez; qu'au deflus de l'Arc il y a une chambrette voutée en ber- 


ceau, à contre-fens de l’Arc, qui n'eft apparemment que pour diminuer la pefanteur 
de la mafle du baftiment. 


Serlio fair retourner la baze des picdeftaux fous les petits pillaftres ou rableaux qui 


portent les bandeaux del’Arc, & il interrompt les pillaftres paï la plattebande qui regnc 
au droit des corniches des picdeftaux. 
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L À quatriéme Planche contient la baze & la corniche des piedeftaux, avec le fo 
cle & la baze des colonnes. Aux trois fcories des bazes ; car la baze du picdeftail en a 
une, le contour de leur cavité ne defcend pasplus bas que le haut des filets de deffous; 
Les filers de deffous les tores fonc plus faillants par le bas que par le haut, & leur profil 
cft en quart de rond comme la levre d’un vaze; le focle fous la baze des colonnes ré- 
pond au nû du piedeftail ; la baze despicdeftaux continuë de l’un à l'autre fans faire 
de retour. 


Serlio à la baze des picdeftaux fair le focle trop bas ; il fair les filets de deffous 
les tores rout quarrez. À la baze des colonnes il fait tous les orles égaux, & il y 
en a qui fonc plus grands des deux tiers que les autres. 

Monficur de Chambray fait aufli l'orle de deffous le torce fuperieur de la baze des 
colonnes tout quarré, & il ne met point de focle fous cette baze. 
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L A cinquiéme Planche contient la face & le profil par le milieu du chapiteau des 
colonnes avee l’entablement. Les feüilles du chapiteau font d’acante refendués en 
feüilles de perfil; les volutes renrrent dans le vaze du chapiteau ;du flenron du mi- 
licu du tilloir il fort un fcüillage ou rinceau de chaque côté qui tourne dans le 
creux de la volute : par deffus Le cailloir il y a un filer quarré fur lequel pofe l'ar- 
chitrave; les bandes de l’architrave font à plomb ; le nud de la frize eft en faillie par 
deflus le bas de l’archirrave, ce qui peut avoir êté fait à caufe de la grande faillie des 
moulures de l’architrave. A la corniche il y à deux Dauphins entorullez fous les mo- 
dillons , lefqnels s’appuyent far une coquille au lieu de la feüille qui y eft ordinaire 
ment. Les modillons ne répondent pas au droit du milieu des colonnes; au deffus 
du larmier il y a un aftragale orné de feüilles de perfil la cymaife de la corniche cft 
ornée de trois fortes de feüilles ;l’entablementa de hauteur le quart de la hauteur de 
toute la colonne compris la baze & le chapiteau. 


Serlio fair les volures du chapiteau trop petites, & il n’obferve pas la diftance qui 
eft entre love ou quart de rond & le tailloir; à l'architrave il mer des perles à l'aftra 
gale du haut, au lieu des feüilles de perfil qui y font; il fair Le lifteau du haut de l'ar- 
chitrave crop bas; il ne met point les hiftoires qui font dans la frize ; il fait joindre 
la frize par un congé au liftcau du haut de l’archirrave; à la corniche il ne mer point 
les perirs ornemens qui fonc par le haut des efpaces d'encre les denticules ; il met une 
feuille de refend fous les modillons au lieu des deux Dauphins ; il ne mer point les 
ornemens qui fonr à la face du larmier & à l'aftragale de deffus sil met de petites 
rozes encre les feuilles de la cymaile de la corniche au lieu des feuilles d'eau qui y 
font. Il fait le chapiteau trop bas d’un module huit parties un quart; il fair l'architrave 
trop bas de dix parties & demy ; il fait la fuize trop baffe de neuf parties & demy , 
& la corniche aufli crop baffe de cinq parties & demy. 

Monfieur de Ces ne defline pas les feuilles du chapiteau comme elles font 
les fafant trop ferrées conrre le vaze ; 1l met des tigertes avec des canaux entre les 
grandes feuilles comme à l'ordre Corinrhien, &:il n'y a que des cuyaux de feuillages : il 
fait le filer & l'aftragale du haut trop petits, Les volutes font aufli crop petites, & il 
continuë la bande qui forme leur revolution de l’une à l’aurre, au lieu que chaque 
volute rentre dans le quart de rond du haur du vaze, au droit du flcuron: il fait les 
volures toutes lices, & n'y mer point les ornemens de feuillages qu'elles ont:il met 
des guillochis par le côté des volures au lieu des feuilles refendues qui y fonc :il 
met une roze au milieu du tailloir & de petites feuilles d’eau renversées par deffus 
les volutes ; & il ne mer pointe filet quarré qui cft au deffus du railloir du chapi- 
veau. À L’architrave il ne defline pas les pattenotres de l’aftragale du bas comme elles 
fonc : il mec des rayes de cœur à l’aftragale du haut, & des feuilles d'eau au talon de 
deffus, au lieu qu'en l’un & en l’aurre il y à des feuilles de perfil: il fait joindre la 
fnize par un congé au hfteau du haut de l’architrave. A la corniche il mer des feuilles 


fous les modillons au lieu des Dauphins: il ne defline pas les feuilles de la cymai- 
fe de la corniche comine elles font, 
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L À fixiéme Planche contient le chapiteau des colonnes deffiné fur l'angle du 
calloir, le plan du mefme chapiteau renversé & le foffite de l’architrave.. Au cha- 

ireau les volutes montent dans le tailloir & defeendent jufques fur les grandes 
feuilles ;le deffous de l'architrave eft orné de perirs flcurons qui naiflent les uns 
des autres. Le renfoncement qui cft à côté du plan de la colonne au droit du 
fofire de l'arc, eft le profil des angles de l'arc où font les renommécs, 
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Le: feptiéme Planche contient l'impofte de l'arc marquée I, une partie de la 
voure marquée G H, le profil des compaïtimens de la voure & du bandeau de 
l'arc marqué F E C, la face du bandeau marqué D, le profil par le milieu de la 
clef marqué B, & le profil du foffite de l’architrave marqué A. Au bas des com- 
partimens de la voute il y à unc efpecc de fize ornée de fleurons & de rozes: les 
rayes de cœur qui font au talon de la face du bandcau de l'arc ne font taillées 
qu'en un endroit, comme je l'ay marqué à l'élevation entiere de l'arc : lc renfon. 
cement qui cft encre l’architrave & le bandeau de l'arc eft le fond des angles de 
l'arc où font les renomimées. 
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L À huitiéme Planche contient la moitié de la face de la clef marquée À, & 
le profil marqué B, le profil & la face de la bordure du quadre du milieu de la vo- 
lure où eft l’Aigle qui porte un homme marqué € D, le profil de la baze de l'attique 
marqué F, le profil de la table de l'inferipton qui eft en l'attique marqué E , le 
profil du chambranle des niches des entrecolonnes marqué 1, le profil de la corni- 


che de deffus marqué H, &le profil de la plattebande des entrecolonnes au droit 
du deflus de l’impofte marqué G. 
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À moitie de la face de la clef de lAre. 
B profil de la def de LAre. 

e profil du cadre de la voutte 

D angle du cadre du milieu de la voutre . 
E bordure de dr Lrcriphon de lA, tique : 
F Soubassement de l dique 3 

G plattebande qui estauxentrecolonner. 
H cynaise au dessus des niches. 

1 chambrante des niches des 
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De l'Arc de S eptimius , à Rome. 


Er Arc fut bafti pour le triomphe quele Senat déccrna à l'Empereur Septimius Se- 
‘(Os & à Baflian fon Fils, appellé dépuis Caracalla qu'il avoiraffocié à l'Empire. 
Quelques uns difent que l'Empereur n'accepta point ce triomphe & qu'il s'excu- 
à fur fon incommodité des gouttes qui l'empefchoir de fe tenir long-temps fur 
les pieds, ainfi qu'il le falloir pour triompher dans un charior fur lequel les rriom- 
phateurs eftoient debout. 

Jay fait dix Planches de cet Arc. La premiere contient les deux plans dont 
le premier qui ft en bas cft ccluy du rez de chauffée ; où l’on voit l’ouverrure 
des crois Ares qui communiquent enfemble , les deux piles du milieu eftant 
percées par des Arcs craverfans : mais il faur fçavoir que les enfoncemens qui 
font en dedans aux piles des bouts comme des Arcs foints qui refpondent en 
fymmetrie aux Arcs traverfans , ne font deflinez que par conjecture ; parce que 
tout cét édifice eft enterré jufques par deffus les bazes des colonnes , & le haut 
de ces Arcs rraverfans cft au deffous de ces bazes. Or je n'ay fait foütller 
que par le devant pour voir un picdeitail , à l’endroir marqué E, & par le 
deflous du grand Arc à l'endroit marqué F & O, où j'ay découverr les Ares 
traverfans ainfi qu'ils font deflinez dans la quatriéme Planche, & à l'endroit mar- 
qué H, j'ay trouvé qu'ils ne percent point les piles des bouts , ainfi qu'il fe 
voit dans la troifiéme Planche, qui fait voir le cofté de l'Arc par dehors, où il 
n'y a point d'ouverture pour ces petits Arcs. L’enrréc de l'efcalier qui cit repre- 
fentée au plan du rez de chauffée dft par deffus l'impofte des Arcs des coftez, 
comme il fera dir cy-aprés ; de forte que la rampe de cér cfcalicr eft par deffus 
la voure de l'Arc des coftez. Les marches marquées À B C D, font celles qui ar- 
rivent au droit de latrique, & elles font marquées des mefmnes caracteres au plan 
de l'attique qui eff celuy d'en haur, lequel reprefenre les chambrerres qui font au 
droit de l'atrique. Tout cér édifice eft de marbre blane & les afifes font pofées 
2 ee. 


Serlio au plan qu'il donne de cét Are ne fair pas Îes colonnes aflez diftan- 
tes du mur : il fait les pillaftres de derriere trop larges, & ne marque point le 
plan de leurs bazes. Quant aux mefures il faur qu'il y ait de la faute à la figure 
d’un palme qu'il met à cofté du plan, & qu'il dit eftre le palme Romain 5 parce 
que le nombre des grandeurs qu'il defline par cette mcfüre le devroit faire juger 
beaucoup plus grand , fçavoir jufques à la grandeur du pied Parifien : c’eft pour- 
quoy ne pouvant me rapporter à certe mefure, Jay cfté conrraint de chercher un 
autre moyen de fçavoir les proportions qu'il donne à cér édifice, qui eft de fup- 
dofer qu'il a donné au diametre de la colonne fà veritable grandeur. Or fuivanc 
cette mefure je trouve que le grand Arc cft trop large de deux pieds ; que les 
Arcs des coftez fonc rrop larges de huit païties un quarr; que la face des tre- 
meaux ou piles eft trop large de deux pouces onze douziémes ; que lépaiffeur 
de l'édifice, &eft à dire la diftance d’une face à l'autre eft trop grande de deux 
pieds quatre pouces un fixiéme ; que les petits Arcs traverfans fonr trop larges 


de fix pouces, & que la faillie des Pillaftres eft trop grande de deux pouces deux 
tiers. 
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La deuxiéme Planche reprefente l’élcvation de tout l'Arc dont on ne voie 
point les picdeftaux, eflant enterrez ainfi que j'ay dit jufques par deflus les bazes 
des colonnes. L’ayant fait foüiller j'ay trouvé un aire où pavement antique au droic 
du deffous du tore de la baze des piedeftaux que j'ay fair rompre, & j'ay trouvé 
deux focles par ‘deffous pofez fur le maflif des fondemens avec un autre pavement au 
droit où je reprefente le rez dechauffée. La baze des piedeftaux ne retourne pas par 
dedans les Arcs, mais elle fe profile contre les picdroits qui pofent àcrû fans retraite. 
Les trois Arcs ont chacun deux impoñtes, fçavoir celle qui leur appartient, & fur la- 
quelle leurs bandeaux pofent , & un autre plus bas qui cft l'impofte des Arcs tra- 
verfans, qui regne jufques contre les picdeftaux ; Pimpoñte propre des Arcs des coftez 
fait retour fous les bandeaux quoy qu'elle foit continuée par les coftez. L'impofte du 
grand Arc fait aufli retour fous le bandeau , & elle fe change en une plattebande qui 
traverfe par les coftez au deflus des petits Ares. Il y a des hiftoires en bas relief fans 
bordure d'une colonne à l'autre, & ces hiftoires font par pluficurs eftages de figures 
d’une mefme grandeur l’une fur l’autre fans perfpeétive. L’entablement fait retourau 
deffus de chaque colonne. A l'attique il y a des pillaftres qui pofent au deffus des colon- 
nes desbouts, &rout l’efpace du milicu eft occupé parl'infcription , donr lescaraéteres 
eftoient de bronze comme on le peut connoïiftre par quelques points qui feparent les 
mots qui reflent encore, le refte ayantefté enlevé, & lafeule place des caracteres gra- 
vez dans le marbre eftant reftéc. Les deux faces de l'Arc ont chacune une mefme in- 
fcription. On ditqu'au deffus de l'atique il y avoit des chevaux de bronze. 


Serlio à l'élevation qu'il donne de cet arc, ne define pas les bazes des picdeftaux 
‘comme elles font , aufli declure-t'il ne les avoir pas veués : ilne marque point l'im- 
pofte des petits ares traverfans. Il fait reoner une plattebande par deffous le grand 
arc, au droit de l’inpofte des arcs des coftez, au lieu que c’eft l’impoftc des arcs ra- 
verfans qui yregne ; & ilne fait point pafler cer in pofte des arcs des coftez par les bouts. 
Il fait pafler une plattebande audefus de ces arcs au droit de l'impofte du grandarcau lieu 
d’une cymaife qu y eft. Il ne fait pas monter les clefs desarcs des coftezaffez haut. 11 
a obmis le plinche de la baze de lattique quoiqu'il l'ait misaux profils en grand. Il ou- 
blie auf le focle qi eft audeffu: de lacorniche deFarrique. Ilfaitla hauteur de l'ouver- 
cure du grandarc trop grande de dix pieds deux pouces cinq fixiémes, & celle desares des 
coltez de trois pieds trois pouces onze douziémes. IL fairles piedeftaux trop bas de deux 
pieds & cinq huitiémes de pouce : leur corniche eftaufh trop bafle de trois poucesfept 
huiriémes. La hauteur qu’il donne à la colonne s’il ycomprendlefocle, la baze &le cha- 
piteau, eft trop petite de crois pieds, & s’iln’y comprend quele fuft , il la fait trop 
grande de deux pieds quatre pouces fepthuitiémes. 1! fait l’architrave trop bas de quatre 
pouces cinq douziémes; la frife trop baffe de trois quarts de pouce ; lacorniche trop 
baffe de huirpouces onze douziémes ; le foubaflement de l'artique trop bas de trois pieds 
cinq pouces cinq douziémes , & la corniche de l’atrique trop bafle debuit pouces trois 


quarts. 


RfOe 


ELEVATION DE L'ARC DE 


Æ monod on send 6€ nepræ mb 


+. 
+ 
= 
= 
+ 
= | 
ù 
2! 
à 
= 
L 
E 
ë 
= 
ë 
ë 
2 
5 
= 
# 
E 
Fa 


l 
. 
è & & 
Fa & 
SE 
è 3 à 
Xr F $ 
à 5 Ë 
a = & 
+ FE È 
n à 
« » 
CS Fi de 
$ ue Ê 
3 À 
SU LT 
Eu 
So à È 
À Lo 
[pl 
£ En 
ë, a 
+ = 
eo 
Ë  - _— 
dx, del. D _—— —— — 
53 2 4 


PYIMIVS SEVERE À ROMF,. 


NRA 
LA 


TE 


TETE TRE TETE EN LES ET TRS EXTTENTTE 


‘99 


HE un : 


Framod ÿ send x 


"su 


LA 


> 


ie DA 


Drm 


Rond pare de 


re 


200 DOME IR(C IDE SEPTIMIUS 


L A troifiéme Planche reprefentel'elevation du cofté de l'arco l’on voit comment 
la baze des picdeftaux & limpofte des arcs des coftez font continuez au droir de la corni- 
che despicdcitaux, &de l’'impofte du grand arc, il y a des plattchandes : l'aftragale du 
haut des colonnes eft continué & fairune ceinture au deffous de l'architrave. La porte qui 
eft marquée au defus de l'impofte des arcs des coftez eft l’enrréc del’efcalier,& celle qui eft 
en lactique eft pour fortir furla corniche, Lescolonnes font auffi groffes au tiers dé leur 
hauteur que par le bas ; & leur diamgtre cft de deux pieds huit pouces & demy ,reduiren 
deux modules divifez chacun en trente parties. Lespillaftres de l’artiquenefaillent pas 
tant que lescolonnes. Le picdeftail a de haureur douze pieds trois pouces cinq douziémes: 
la colonne vinet-fepr picds un pouce avec le focle de deffousla baze , labaze & le cha- 
piteau : l’entablemenr à fix pieds rois pouces trois quarts ; la baze de l'attiquea quarte 
pieds fepr pouces & demy de hauteur ; le nû de l'attique neuf picds un quart de pouce. 
La corniche de l'attique a un picd neuf pouces fcpt douziémes , & le focle de deffus a de 
haureurun pied neufpouces deux ticts. 
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Le quatriéme Planche reprefentele profil de l'arc, par lequel on peut connoiftre 
de quelle maniere font les arcs craverfans , qui font la communication du grand arc 
avec ceux des coftez. Il faut eftreaverri que la voute de ces arcs craverfans eft ornée de 
compartiments comme celles des autresarcs. A la voute du grand arcil y a dix compar- 
timens fur la longueur , & quinze fur la circonference. Dansl'attique il y a descham- 
brettes qui foncmarquées dans lcplan de l’attique. Tout cet Edificecit de marbre blanc. 
Les colonnes fonc d’une feule piececannelées de vingt-quatre cannelures. Le nû de la 
table de l'infcription qui eften l’atrique porte à plomb fur le nû du mur de deffous. 
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EL À cinquiéme Planche contient plufieurs parties en grand , fçavoir la baze & la cor- 
niche des picdeftaux , & la baze des colonnesavec leur focle. Les renfoncemens qui 
font dans le dé des piedeftaux fonr en congé par le haut & pat lescoftez & tour quar- 
rement pat lebas. L'aftragale du bas de la corniche eft arondi parle deffous, & fait ce que 
les ouvriers appellent un coup decrocher, &onarefervé un petit filer quine defcend pas 
plus bas que l'aftragale. Le focle qui eft fous la baze des colonnes répond fur le vif du 


picdeflail. La baze des colonnes eft attique & le contour de la fcotie ne defcend pas plus 
bas quele haut de l’orle de deffous. 


Scrlio ne met qu'un plinthe fousle cote de labaze des piedeftaux, qu'il fait faillir plus 
que le tore au lieu du focle & du plinthe quiy font, où le plinthe n'a pas plus de faillie que 
le rore. Il fait le tore & le filer de deflus trop bas ; il mer deux filets, l'un far l’aftragale du 
haut de la baze du piedeftail, & l'autre deffous, quin'yfont pas. Ilfaitjoindre le dé du 
piedeftail par un congéàlabaze. Au bas dela corniche du piedeftailil met un cavet & 
un filet deffusquin'yfontpas. Il fair paroiftre le filet qui cit derriere l'aftragale de toute 
fa hauteur par deflous. 1] fait le focle qui eft fousla baze des colonnestrop bas ; il metun 
filet renfoncéentre le plinthe de la baze des colonnes &letorc inferieur , Ce qui n’eftpas. 
1l fait la fcorie trop grande, & il fair defcendre les cannelures de la colonne tropbas Il 
fair la corniche des picdeftaux crop balle de fept parties un fixiéme. 
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1. A fixiéme Planche contient la face du chapiteau de la colonne avec l'entablemenc 
la moitié de la face du chapiteau des pillaftres , & le profil fur l'angle du chapiteau des pil. 
laftres. Les feüilles des chapiteaux font d’accante, refenduësen feüilles de perfil: les vo- 
lutes montent dans le ailloir & ne defcendent pas jufqu’aux grandes feüilles: la face qu 
forme les revolutions des volures continué de l’un à l’autre par defflus le quart deronddt 
haut deschapiteaux. Au bas de l’architraveilyaune efpece d'aftragaleà pans au droitot 
elle pofe fur le tailloir du chapiteau. La premiere bande de l'architraveeft plus faillante 
par le basque parle haut, & lafecondeeftà plomb. La frize eft jointe. au lifkeau du haut 
de l’architrave par un congé quitient prés de la moirié de la frize. Il yaunepommede Pir 
aux angles faillants des denticules de la corniche, & deux denticules l'un contre l’autre 
auxanglesrentrans. Tous lesdeffous des moulures de l’architrave & de la corniche leven 
par le devant; les faillies deroutesles parties font à comprer de l’axe de la colonne pro. 
longé. 


Serlio ne donne point de deffein du chapiteau , il dit feulement qu'on le doir trouve: 
en fon quatriéme livre oùiltraitte del'ordre Compofite ; maisau lieu du chapiteau don: 
il s’agit ,on ne trouve que celuy d'un pillaftre de l'arc de Veronc quieft different de celuy 
de l'arc deSeprimius. Aux profils qu'il donne de l'entablement à l’architrave il ne met 
point l’aftragaleà pans qui eft au deffous dela premiere bandeaux endroits où elle pole 
fur leschapiteaux ; il fait letalon qui fepare les bandes, trop faillanr; les pattenotres de 
l’aftragale du haut de la feconde bande ne font pas deflinées pointues comme elles le 
font; il fairle liftcau du haut del’architrave crop perit ;1l dit que la frize eft ornée, cc 
quin'eft pas. À la corniche il fait la mefme faurc à l'aftragale d'embas qu’à l'aftragale de 
l'architrave; il fait les denticules crop eftroits, & les efpaces d’entre- deux tro farges. 
Iles joint luna l’autre parle haur, ce qui n'eft pas; il nemet point d'ornemens à l’aftra- 
gale de deflus le l'armier ; il fait l’architrave crop bas de huit partiesun fixiéme ; il fait la 
frize trop baffe d’une partie cinq douziémes , & il fait la corniche trop bafe de feize 
parties fept douziémes , & trop faillante de beaucoup. 
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L A feptiéme Planche contient le plan du chapiteau renversé , fon profil par le 
milieu ; & le chapiteau entier deffiné für l'angle du tailloir pour donner la mefure 
des hauteurs & des faillies | & faire voir comment les coftez des volutes fonc plus lar- 
ges vers la colonne que par le dehors , & de quelle manicre elles font profillées, & 
auffi par quelle proportion les revolutions des volutes font plüs larges à proportion 


par lehautau deffüus de leur œil, & par le cofté vers levaze du chapiteau, queparle de- 
vant & par le deffous de l'œil, ” 
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| 8 À huitiéme Planche contient Les parties de l'attique : fçavoir le foubaffement , la 
baze & la corniche, avec le profil du renfoncement du Pillaftre qui eft fur la derniere 
colonne marquée À, & le profil du renfoncement où eft l'infcription dont j'ay defli- 
né une partie de la bordure marquée B. 

A ka corniche il n'y a point de moulure par deffous les denticules : le fond des 
cfpaces encre les denticules avance par deflus le nû de l’attique ; il y a une pomme de 
pin aux angles faillants, & deux denticules l'un contre l’autre aux angles rencrans. 
À cet attique le deffous des moulures leve par le devant de mefine qu'aux autres par- 
ties de cet arc, ainfi qu'il a cfté remarqué. 


Serlio donne trop de hauteur à la gucule renverfée du foubaffement , de mefme 
qu'à l’aftragale de deflus. A la corniche il fair les denticules trop bas & trop étroits, & 
les efpaces d'entre deux trop larges. Il fait Le larmier trop bas & crop faillant; Les Pr- 
tenotres de l'aftragale de deflus ne font pas deffinées comme il faur ; le talon du haut 
de la corniche eft crop grand ; le focle du foubaffement eft trop bas d’un module dix 
huit parties un quart. Le plinthe avec les moulures du as tis le tout enfemble 
cft trop bas de vingt-huit parties un fixiéme ; la corniche de l'atique eft auffi trop 
baffe de fcize parties un fixiéme. 
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L A neuviéme Planche contient quelques parties en grand du grand arc : fçavoi 
limpofte , les compartimens de la voure avec leur profil , la face & le profil du ban. 
deau, & la face & le profil de la clef ou confole du milieu. A l’impoite le talon d 
bas a des rofes & des fleurons alternativement pofez encre des feuilles. 1] y a un feu. 
ron à l'angle des denticules au lieu d'une pomme de pin , & les cfpaces d'entre le: 
denticules font remplis d'un petitornement par le haut. 


Serlio tranfpofe les impoñtes & les bandeaux des arcs, donnant ceux des arcs des 
coftez pour ceux du grand , & ceux du grand pour ceux des ares des coftez : mais les 
confiderant comme ils doivent eftre ; il fair à l'impofle du grand arc l’aftragale du 
bas trop perit, & les denricules aufli crop petits ; il ne les defline pas mefme comme 
ils fonc: il ne deffine pas auffi les patenorres de l’aftragale de deflus comme elles font; 
& il fait les moulures du bandeau crop faillantes. 
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| dixiéme Planche contient l'impolte, les compartimens de la voute, avec leur 
profil , la face & le profil du bandeau des arcs des coftez , l'impofñte , les comparti- 
mens de la voute, leur profil & la face, & le profil du bandeau des portes où arcs qui 
craverfent du grand arc aux arcs des coftez, & le profil de la frize & de la cymaife qui 
font au deffus des arcs des coftez, avec le profil du champ des bas relicfsde deffus, Les 
faillies des moulures tant des impoftes que des bandeaux des arcs & autres parties fonc 
à compter des lignes à plomb qui pendent du haut. 


Serlio fair la frize de limpofte des arcs des coftez crop haute, & toutes les mou- 


lures de deffus enfemble trop baffes & crop faillantes : il fait les denricules trop petits, 
& les cfpaces trop larges, & ne les deffine pas comme ils font ; il fait Les moulures du 
bandeau de ces mefines arcs crop faillantes: la frize qui craverfe au deffus eft trop balle; 


il faic Le talon qui luy ferr de bordure trop faillanc , & a gucule droite de la cymaife 
de deffous trop baffle, & le talon crop haut. 
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216 DE L'ANCIEN MONM TITRES 


CAT AP LL TRE 
De l'Arc des Orfevres , à Rome. 


Et arc eft attaché à l'Eglife de faine Georges ë# Velabro : quelques-uns le nom- 

ment Arco boario. Il fut bafli en l'honneur de l'Empereur Severe , & dc fon 
filsalorsaffocié à l'Empire, & de l'Imperatrice Julia, pat les banquicrs & les marchands 
de beftial. Le mor Arçentarit qui cft dans l'infciprion mal entendu , l'a fait appeller 
l'arc des Orfevres, Il patoiftavoir cfté fair pat Les mefines ouvriers qui ont fait celuy 
de Septimius, 

J'en ay fait quatre Planches, la premicre contient le plan & l'élevation. 11 n'y a 
qu'un tremeau entier, l’autre eftant enfermé das Le mur de PEolife de fainc Georges. 
La table de l'infcriprion occupe la hauteur de ’architrave & de la frize enfemble, & 
€ft feulement à la face de devant ; Les caractere de l'infcription font cavez en angle 
dans Îc marbre. Je n'ay pas veu la baze des piecftaux & ne l'ay deflinéc que par con- 
jeéture. Les faces des pillaftres par Les coftez fort plus larges que par lc devant, comme 
on le peut connoiftre par lc plan. Aux faces d devant & de derriercil y a des tro- 
phées d'armes au long des pillaftres , & par le coftez il ÿ a des rinceaux de feuilles 
au long des pillaftres, ainfi que l’on peut voir fus diftinétement dans les autres Plan- 
ches; tout cet Edifice eft de marbre blanc. Le picdeftail fans la baze a de hauteur cinq 
picds & tiois quarts de pouce ; le pillaftre ave: la baze & le chapiteau a neuf picds 
huit pouces un tiers, & l'enrablement a de hatreur trois pieds fept pouces. 


Serlio n'a pas obfervé la difference qui cf entre les faces des pillaftres qu'il fait 
égales : il fait Îes entrepillaftres des faces de dwant & de derriere trop petits. À l’éle- 
vation il fait les picdeftaux trop bas, les pillafres trop hauts, & il obmet le focle qui 
cf au deffüs de la corniche ; quand aux mefuris il avoué qu'il les a perduës , & qu'il 
n'a defliné cet arc que de memoire. 


I. Planche DE J'ARC DES ORFEVRE! A ROME. 2U7 
2. 9 


x LATE 
Sn 1 
: & 
= >: 
" $ 
& ë 
ES ü F Ê = 
M. TRIB: Pt ST XL LMPIRE COS PA CRE PAT HTAE = 
È ANLONINOBIDEELICIAUCTAUE POTESL VIRUS PR PRUCOS FORT LS) VO FEEICI Ÿ 
LR MAXIMI _  HRITTANIE 2 MAX IMT + . 
& LSBOARE HV EVA te exe DE VOTE NV MINTEORVM 
FE Ë + 
_ 
5 
& 
mis. È 
ëÈ 
ÿ è 
Ce 
Ÿ 
: Ë 
Ÿ & 
LL LS 
Sn 
pouces 


D a 


= 


[ à É . Plan 


Er) 


PAL A 


PL 
Es 


fl 
RC. 4 # 7 


I Er Li 3 n 
pape [° Linie | 


gs de 


HS 
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L À deuxiéme Planche contient l’élevation du cofté & le profil , le plan en grand 
d'un des pillaftres, &le profil des bordures des basrelicfs qui font aux entrepillaftres. 
Parle profil qui fait voir le paflage fous l'arc , on peut connoiftre que l’architrave & 
la frize font les mefmes par Le deffous de l'arc que par Le dehors, Par ce profil & par 
l’élevarion du coité l'on voit auf que Les pillaftres font ornez de rinceaux de feuilles 
qui montent au long, demefine que par les faces de devant & de derriere, lefquelles 
font ornées de trophées, ainfi qu’il a efté remarqué, Jay douté quelleface des pillaftres 
je devois prendre pour regler le module parce qu'ils fonc plus larges d’un fens que 
de l’autre ainfi que Jay dit : leur hauteur petite comme elle eft demandoir qu’on les 
mefuraft avec le plus petit cofté ; cependant parce qu'il y a quelques parties qui ont 
plus de rapport au plus grand cofté qu'au petit, celle qu’eft la haureur de la baze 
qui cf de la moitié de la plus grande face ; je me fuis reglé fur la plus large face, 
Jaquelle eft d'un pied quatre pouces , que j'ay reduite en deux modules divifez chacun 
en trente parties, avec lefquelles j'ay mefuré les membres en grand, 
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1 croifiéme Planche reprefente l'entablement & la face du chapiteau des pilla- 
ftres fur Le plus large cofté. L'aftragale du haut des pillaftres eft orné de feuilles de 
laurier: les volures du chapiteau monrenr dans le railloir, & la bande qui forme leurs 
revolurions eft continuée de l'une à l’autre fuivanr la courbure du tailloir : au bas de 
la corniche il y a deux talons l'un für l’autre, lefquels ont les mefmes ornemens : le 
talon du bas tourne rout autour de Ja table de l'infcription qui cft à la face de l'arc : 
la frize eft ronde & taillée de rinceaux qui jettent des rofes également efpacées. 


Serlio ne fait point d'ornemens au talon qui borde lesenfoncemens qui font dans 
les pillaftres , non plus qu'à l'aftravale du haut du pillaftre. Au chapiteau il fait ren- 
crer la bande qui forme les volures dans le vaze du chapiteau ; à l'entablement il fait 
la frize fans ornemens, & ne met point l'aftragale qui eft au bas de la corniche , ny 
la pomme de pin qui eft aux coins des denricules. I] mer un filer entrele quart de rond 
& le larmier qui ne fe trouve point. Il fait en gueule renverfée le deffous du larmier 
qui a un renfoncement tout droit avec un congé par le devant : il ne met point le 
filer qui cft au deflus du larmier , & n’orne point l'aftragale de deffous la cymaife de 
la corniche. | 
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L A quatriéme Planche contient la corniche des picdeftaux, la baze des pillaftres , 
les foffies & les profils de l'architrave & du paffage de l'arc. Au fefton qui eft an foffite 
de l'archicrave il y a douze liaffes de feuilles de chefne , fix tournées d’un cofté & fix 
de laure , & au milieu ily a unc liafle derofes. Au foffite du paffage de l'arc il ya 
deux quarreaux fur l'épaiffeur de l'arc & neuf fur la largeur. L'architrave & la frize 
par le dedans font ornez comme par le dehors. 


Serlio met à la corniche des piedeftaux des filets entre toutes les moulures qui n'y 
fonr point. Il ne marque point la fcorie qui eft au fofhre du larmier, non plus que les 
ornemens qui font fur les moulures de route la corniche. Il met un cavet au deflus 
du filer du bas des pillaftres, & il y a feulemenr un congé. 11 ne deffine pas le fefton 
du foffire de l'architrave comme il eft, car il y mer des feuilles de laurier, aulieu des 
feuilles de chefne. Il mer des rayes de cœur au talon qui fert de bordure au foffite de 
larchitrave au lieu des feuilles de perfil & des rofes entre deux qui y font. Au foffite 
de l'arc il mer crois largeurs de quarreaux fur l'épaiffeur ; il marque une plattebande 
entre les quarteaux , & il ne mer point le filecqui cft au dedans des quarrcaux. 


IA CN 


| 


Profs €? sojfites de l'Architraue ER 74 
e7 du Passage — : ‘3 


2 modules où Éo parte 


mn nt 
| Coriche des Fcdeneat a 


Pesgodets cr 


DIRES NDIEMOTCINISSTPANNETMENT 22 


CRIPODMMIRNE, X © 


De l'Arc de Conflantin , à Rome. 
ë ‘ 
Er arc fut fait pour le triomphe de Conftantin aptés la viétoire qu'il remporta 
C à Ponte Molle, ayant deffair & tué le Tyran Maxence ,aïnfi qu’il fe lit dans l'in- 
feriprion gravée des deux coftez dans l’attique , où l'on ne voit plus que le plan des 
caractetes qui cftoient de bronze & qui onr cfté arrachez. 
J'ay fair neuf Planches de cet arc. La premiere contient le plan du rez de chauffée 
& le plan au droit de l’attique. 11 faut prendre garde au plan du rez de chauffée que 
Les deux petits arcs ne font pas demefme largeur, & que le ttemeau où ft l'efcalier eft 
plus épais que celuy de l’autre cofté. L'entrée de l'efcalier cft au deflus de l'impofte des 
petits arcs. Au droit de l'artique il ya des chambrertes lefquelles font faites pour dimi- 
nuer la pefanreur de l'Edifice, & pour épargner la matiere. Tourcer arc eft de marbre 
blanc , & les aflifes fonc pofées à fec, c’eft à dire fans mortier ; les lits font polis au 
grais , & les joints font liez l'un à l'autre par des queuës d’aronde de bronze. Le 
diametre du bas des colonnes eft de deux pieds huit pouces deux tiers, reduit en deux 
modules divifez chacun en trente partics. 


Serlio au plan du rez de chauffée de cer arc fait les pillaftres de derriere les colon- 
nes trop larges. I! dit avoirmefuré cet Edifice avec le palme Romain anrique ; fuivant 
les mefures qu'ilmarque, ce palme devoit eftre plus grand quele pied Parifien. N'ayant 
pû fçavoir la grandeur jufte qu'avoit fon palme, je me fuis reglé fur le diametre qu'il 
marque aux colonnes, avec lequel je compare routes les mefures qu'il donne. Suivant 
cette comparaifon coutes les mefures du plan font trop grandes , & routes les mefures 
de l'élevation font trop petites, ce qui fait connoiftre que ces mefures ne font pasbien 
prifes: car il fait l'ouverture du grand arc trop grande de trois pieds onze pouces 
deux tiers; il fait celles des petits arcs trop grande d’un picd huit pouces un hnitiéme; 
il faic la face des cremeaux trop large de dix pouces fept douziémes ; & il fait l’épaiffeur 


de l'Edifice trop grande de trois picdsdix pouces trois quarts. 
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|A deuxiéme Planche eft l'élevation ‘de la face de l'arc, où il faut premicrement 
remarquer que quelques-uns croyent que cet Édifice a cité bafti ‘des debris de l'arc 
de Trajan ; & en effet les hiftoires qui font dans les bafrelicfs ne Paroiflenc point 
convenirà Conflantin., Cet arc cft enterré jufques au deflus des bazes des piedeftaux : 
je l'ay fait fouiller pour découvrir le rez de chauffée antique , lequel cft pavé de bri- 
ques pofées de chan & de quarreau de marbre. 

À la baze des piedeftaux il y a deux focles l’un fur l’autre : cette baze reonc tout 
autour des tremeaux , tant par dedans les arcs que par dchors. L'impofte des perits 
arcs fait retour fous leurs bandeaux , & regne aux coftez de l'Edifice par le dehors, 
Les trous qui font aux coftez du grand arc entre l’impofte & la corniche des Piedeftaux, 
fonc croire qu’il y avoit quelques feftons de bronze qui ont cfté enlevez , ces trous 
eftant pour {celer des crampons qui tenoient ces ornemens. Les focles qui font fous 
les bazes des colonnes font joints au lifteau du haur de la corniche des piedeftaux par 
un congé. Le diametre du bas des colonnes eft de deux pieds huir pouces deux tiers ; 
& elles font aufli grofles au tiers de leur hauteur que par le bas : elles font cannelécs 
de vingr-quarre cannelures remplies d'un bafton par le bas jufqu’à la hauteur du riers 
de la colonne. Le fuft des pillaftres eft plus bas que celuy descolonnes de quatre 
paities un fixiéme. La premiere bande.de l'architrave eft plus baffle au droit des co- 
lonnes qu'ailleurs , ce qui fair que cette bande à l'endroit des entrecolonnemens def. 
cend plus bas que le haut du tailloir des colonnes; celuy des pillaftres n'en fait pasde 
mefme , car il eit plus bas que celuy des colonnes , & l'aftragale du haut du Pillaftre 
cft auffi plus bas , ce qui fair que fon fuft n’eft pas fi long que celuy de la colonne. 
La frize cft route brute ; c’eft À dire qu'elle n’eft pas polie , & il refte encore des pe- 
tits barpons de bronze qui font connoiftre qu'elle eftoit ornée de bronze, & que 
les ornemens ont cfté enlevez. La corniche n'a point de cymaife, il y a feulement 
fur la mouchette un lifteau. Les picdeftaux qui font en l'attique au deffus des colon- 
nes , & qui portent les capufs , font feulemenr pofez fur la corniche fans aucune 
liaifon par derriere. Les captifs n’ont ny teftes ny mains. Sur a corniche de l'attique 
il ya une efpece de baluftrade ou appuy. À l’aurre face de l'arc oppofée à celle qui eft 
icy reprefentée; aux endroits où cft à celle-cy écrit VOTIS, X. & VOTIS. XX. 
lya SIC X. & SIC 


Serlio à l'élevation qu'il donne de cet arc ne mer qu'un focle aux bazes des picde- 
taux ; il fair rcgner une plattebande au droit de l'impofte des petits arcs; il Rs pas 
monter les peritsarcsaflez haut à l'égard du grand. Il fait regner une plattebande rout 
autour de l'Edifice au droir de l'impofte du grand arc, où il n'y a qu'une cymaife donr 
le deffus eft au niveau du deffus de limpoite du grand arc. Il obmer la frize qui eft 
au deflus de cette cymaife ; il fai regner l'aftragale du haut des colonnes au deffus des 
arcs, ce qui n'eft pas. Il ne fair point le foubaflement de latrique comme il cft;ilne 
mer point les piedeftaux qui portent les captifs , & il ne defline pas les bas reliefs ny 
les autres ornemens de cer Edifice ; 1] ne met point l'appuy ou baluftrade qui eft au 
deflüs de la corniche de l'artique ; il fair la baze des picdeftaux crop baffe d’un pied 
quatre pouces fepr huitiémes. Le dé des picdeftaux efl trop haur de ncuf pouces fept 
douziémes; il fai la corniche des picdeftaux trop bafle de quatre pouces trois quarts ; 
le focle fous la baze des colonnes cit auf trop bas d'un pouce & demy ; il fic la baze 
des colonnes trop baffe.d'un pouce deux riers, à la prendre comme il la donne aux 
mefures de l'élevation , & de trois pouces & demy, fi l'on confidere la hauteur qu'il 
luy donne. Aux profils en grand, parce qu'il donne deux hauteurs differentes pour la 
mefme baze , il fait le fuft des colonnes crop haut de fix pieds huit pouces un tiers, 
Le chapiteau des colonnes cft trop bas de deux tiers de pouce, & l’architrave de huir 
pouces deux tiers à le prendre au deflus des colonnes. I] ne donne point de hauteur 
4 determinée 


PESLARC DE CONSTANTIN. 29 


determinée pour la frize ; il fait la corniche trop baffle d’un pied un pouce un huitié_ 
me : cour l'attique cft aufli trop bas d’un pied trois pouces un fixiéme : le focle du 
{oubaffement de l'attique eff trop bas de deux pouces cinq huiriémes ; la corniche de 
l'attique eftencorctrop baflede fept pouces, filon confidere la hauteur qu'illuy donne 
à la defcription de l'élevation : mais elle ne l’eft que de quatre pouces un tiers à la 
prendre à la hauteur qu'il luy donneau profil en grand; parce qu'il donne encore deux 
hauteurs differentes à cette corniche, 
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LL À troifiéme Planche reprefente l’élevation du cofté delarc, 
connoiltre que le fuft des colonnes eft plus haut 
maniere la bandeinferieure de l’architrave eftenraillée au droit des chapiteaux des colon 
nes. Les colonnes fonc auffi groffes au riers de leur hauteur que parlebas , & diminuées 
feulement versle*haue ; lcur diametre par le bas eft de deux pieds huit pouces deux riers, 
duquel font faits deux modules divifez chacun htrente parties. La porte qui cftau deflus 
de l’impofte des perits arcs eft l'entrée de l’efcalier ; & l’autre qui eft en l'attique cft 
pour éclairer les chambretres & pour fortir fur lacorniche. La hauteur du picdeftail cft 
de douze pieds un pouce un riers : la hauteur du focle entre la baze des colonnes & 
le piedeftal eft de dix pouces un douziéme ; la hauteur de la colonne avee la baze &le 
chapiteau eft de vingt-fix picds deux poucesun fixiéme: la haureur de l’encablement au 
droit des colonnes eft de fix pieds fix pouces un huiriéme; la hauteur du foubaffe- 
ment de Partique ft de cinq pieds deux pouces ; la hauteur du nû de l’actique eftde 
dix pieds neut pouces cinq fixiémes; la hauteur de la corniche de lactique eft d'un 


pied quarre pouces ; & la haurenr de l'appuy de la cerraffe eft de deux pieds onze 
pouces deux tiers, 


paï laquelle on peut 
que celuy des pillaftres, &de quelle 
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: quatriéme Planche reprefente le profil de l'arc , où l'on peut remarquer celuy 
des chambrettes qui font en l’attique. Les voures des petits arcs nefonr point ornées 
non plus que celle du grand arc. Au deflus des bas reliefs qui font au paflage du grand 
arc , il y a écrit d'un cofté FVNDATORI QUIETIS & de l'autre LIBE- 
RATORI VRBIS ; les lettres de ces infcriptions qui apparemment eftoient de 
bronze ont cfté oftées, & il n’en refte que les places entaillées dans le marbre. Les 
trous qui fonc aux coftez des bas relicfs, doivent faire croire qu’il y avoit des ornc- 
mens de bronze. J'ay remarqué à quelques endroits qui font rompus que les pierres 
ou blocs de marbre d'une mefine aflife cftoient liées enfemble par des queuës d'airon- 


de, dont je n’ay veu que là place entaillée dans le marbre > ÿ ayant apparence que 
les queuës d'aironde qui ont cfté emportées eftoient de bronze. 
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| cinquiéme Planche contient la baze & la corniche des piedeftaux avec le focle 
& la baze des colonnes. Les renfoncemens qui font au dé des piedeftaux font en 
congé par Le haut & par les coftez , &rout quarrement par le bas. Le focle qui eft 
fous la bazc des colonnes eft joint par un efpece de congé au lifteau du haur de Ja 
corniche des picdeftaux. La baze des colonnes cft attique : au bas du fuft des colon- 
nes ily a un aftragale qui pofe fur le tore füperieur dela baze: les colonnes font can- 
nelées de vingt-quatre cannelures remplics d'un bafton jufques à la haureur de cinq 
modules onze parties deux tiers, Le diamerre dos colonnes par le bas eft de deux 
pieds huir pouces deux tiers, comme il a efté dir cy-deffus, 


Serlio ne mer qu'un focle À la baze des picdeftaux. 11 fait le core trop haut & la 
sucule renverfée trop baffe & trop peu faillante. A la corniche des piedeftaux il fair 
c filer du bas trop haur, & le lifteau du haur trop bas. 11 fait le focle qui cft fous la 
baze des colonnes tout droit fans congé. Il fair la baze des picdeftaux trop baffe de 
trentc-une partie , leur corniche aufli trop baffle de huir parties cinq fixiémes. Le fo: 
cle qui eft fous la baze des colonnes eft trop bas de deux parties trois quarts. La 
baze des colonnes eft trop baffe de fix parties & demy, à la prendre fuivant la def- 
cription desprofils en grand, Ê 
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138 D'E  CAARICNDEMGIOINIS PA NEIENt | 
EL fixiéme Planche contient l'entablement , la face du chapiteau & fon profil 

ar Je milieu. Les deffous des moulures de l'entablemenr levent par Le devant : les 
bandes de l’architrave font plus faillantes par le bas que par le hauc : la premiere ban- 
de de l'architrave eft entaillée au droit des chapiteaux des colonnes , & pofe fur les 
chapiteaux des pillaftres, ainfi qu'il a efté dit, parce que le fuft des colonnes elt plus 
haur que celuy des pillafttes. La frize eft ruftiquement taillée, & il y refte en haur & 
en bas de petits harpons de bronze qui fervoient apparemment pour attacher des or- 
nemens de bronze qui [a couvroient. Toutes les fillies font à compter de l'axe de 
la colonne, qui eft marqué par une ligne ponctuée. 


Serlio dit que le chapiteau des colonnes de cet arc cft compote : il fait les ban- 
des de l’architrave plus faillances par le haut que par le bas , cout au c 
qu'elles font : il fair le talon & le lifteau da haut de l'archirrave trop petits , il joint 
la frize par un congé au lifteau du haut de l’architrave. A la corniche il nemer point 
le petit filet qui eftau bas fous l'aftragale , & ilne mer point les perles dont cet 
aftragale cft taillé : Il ne taille point aufli les denticules , & laifle leur bande toure 
liffe. Il met un filet entre le quart de rond & la bande desmodillons qui n’y cft point. 
Il fait le talon qui fert de cymaife aux modillons trop petit, & le larmier trop haut. 
Il fair le chapiteau trop bas d'une partie un tiers. 11 fur l’archicrave trop bas de feize 
parties , à le prendre au deffus des colonnes. Il ne determine point la hauteur de la 
frize , & il fait la corniche trop balle de vingt-quatre parties un fixiéme. 
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1 A feptiéme Planche contient le-chapiteau des colonnes và par l'angle , la moi- 
tié de la face du chapiteau des pillaftres , & le plan du chapiteau des colonnes ren- 
verfé. Les pillaftres font diminuez par le haut , non toutefois tant que les colonnes. 
Le chapiteau des pillaftres a les mefmes hauteurs que celuy des colonnes, & fontailloir 
cft de mefime largeur que celuy du chapiteau des colonnes. 
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La huitiéme Planche conrient les parties de l’attique , fçavoir lapuy ou baluftra- 
de de la rerraffe , qui eft au deffus marqué AB, la Corniche de l'Attique marquée C, 
le foubaffemenr marqué D E, le plan des pillaftres marqué F, les moulures qui mon- 
tenr au long des pillaftres aux coftez de l'inferiprion marquées G, les moulures qui 
montenr au long des mefimes pillaftres du cofté des bas relicfs marquées H, la bor- 
dure des bas relicfs marquée I, & la moitié d’un des picdeftaux A ns au deffus de 
la grande corniche , au droir des colonnes fur icfquels pofent les Captifs , marquée 
L M. Les moulures qui font aux coftez des pillaftres fe rerminentpar le haur conrre la 
corniche , & par le bas conrre la baze , fans faire aucun rerour. La bordure des bas 
reliefs eft feulement par le haur & par les coftez , & il n’y a qu'un plinche tout quarré 
par le bas. 


Serlio fair le Socle du foubaffement de l’atrique trop bas de quatre païties trois 
uarts ; le plinrhe eft auffi rrop bas. Toutes les moulures enfembie au deffus du plin- 
à du foubaffement fonr rrop baffes d’une partie un huiriéme , & la corniche de lar- 
tique eft trop baffe de huit parties un huiriéme , à prendic toutes ces mefures fuivanc 
la defcription qu'il fait des parties en grand. 
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3 neuviéme Planche contient limpofte & le bandeau du grand Arc, l'impofte 
& le bandeau des perits Ares , la face & le profil de la clef du grand Arc, le profil 
du bas de l'architrave , Le profil de la elef des petits Arcs , & celuy de la Cymaife 
qui traverfe au deffus , au droit de l’impofte du grand Arc , la bordure des bas re- 
licfs ronds & le chambranle de la porte de l'entrée de lefcalier. L'impofte du grand 
Arc cit une grande corniche elle qu’elle eft à l'entablement d’un ordre , ayant des 
modillons & des denticules. Les modillons au lieu de feuïlles ont des Aigles fous la 
volute, Sous cette corniche il y a un gros tore. 


Scrlio fait le core de deffous l’impofte du grand Arc trop petit , il met une petite 
frize au bas de cetre impoñte qui n'y cft point, & au lieu du caver qui cft en cet en- 
droit taillé de feüilles de perfil , il met un aftragale taillé en Chapelet; il fair les den- 
ticules trop eftroits , & les efpalfes entre- deux trop larges ; il met un filet entre le 
quart de rond & la bande dés modillons qui n'y cft point ; il n'orne point Le talon 
qui fert de cymaife aux modillons. 11 met deux filets au deffus du larmier ;oùil n’y 
en a qu'un. Au bandeau du grand Arc il merun talon entre la premiere bande & 
la feconde, où il n'y a qu'un aftragale. 11 ne dcfline pas le chapeler de l'aftragale 
fupericur comme il eft, & il fait les moulures de ce bandeau trop faillantes. A l'im- 
pofte des petits Arcs il fait le ralon du bas trop petit, &lequart de rond trop grand. 
Il met deux filets égaux au deffüus du quart de rond , & l’un des deux eft un larmier. 
I fait le lifteau du haut trop petit , & la hauteur de route l'impofte trop grande de 
quatre patties. 


IX. Plan. DE L'ARC DE CONSTANTIN, À ROME. 


245 


Chambrante % la porte de lescaker 


| 
0 
À Bdrelisfs ronds 


| 


| 
FT à Foue êr Profil de la clef du I | 4 


14 : 


v 


Lu: Cf de petiés Ares 


34 3 


2414 ni 


Bañdeau à Frmpastedu grand Are 


TLe Fautre, JE . 


246 DU Cor ; 


CAHIERS 


De l'Ampbitheatre de Rome , appellé le Colifte. 


Er Amphicheatre fut bafti par les Empereurs Vefpañen & Titus au milieu de 
C l'ancienne Rome , à l'endroit où Augufte avoit eu deflein d'en baftir un. On 
dit que quinze mille hommes y travaillerent pendant dix années , & cependant ce 
temps ne fur pas fufifant pout l’achever, tourc la fculprure cftant reftée à faire. 

J'en ay fait creize Planches. La premiere ef le plan qui eft partagé en quatre, cha- 
que quarticr eftant pour chaque cftage. Le premier eft pour le rez de chauflée, où l’on 
peut voit que cet Amphithearre avoit quatre corridors pat embas , qui tournoient tout 
autour : les deux plus grands corridors ou portiques qui font les exterieurs font des 
portiques fouftenus par des atcades, & feparez l’un de l'autre par des tremeaux quar- 
rez. Entre le fecond corridor & le troifiéme , il y a un grand efpace pour les efca- 
liers , dans lefquels on entre par le fecond corridor & par le troifiéme , duquel on 
entre auf dans d’autres efcaliers qui font dans un autre cfpace, qui cft entre Îe troi- 
fiéme cotridor & lequatriéme. Le croifiéme corridor reccvoit le jour par des foupi- 
raux qui fe voient dans le profil qui eft à la troifiéme Planche : & il faut entendre 
que les petits quarrez ponétuez qui font icy au troifiéme corridor , marquent fur le 
pavé l'endroit où ces foupiraux font dans la voute, & reprefenrenr le jour qu'ils laif. 
fent tomber. Les marches qui font ponctuées reprefentent la partie de Le. par 
où on dcfcend du fecond étage ; & celles qui font faites avec des lignes, reprefentene 
la partie par où on commence à monter du rez de chauflée. Les portes tracées dans 
lcs murs aux endroits marquez X , font pour entrer fous les efcaliers qui montent aux 
vomitoires. Au plan du croifiéme ordre , les tremeaux qui cftoient entre les deux 
corridors qu'il y avoir à cct étage, ne font marquez que par de fimples lignes ; parce 
qu'ils font demelis. Entre ces tremeaux il y a des quarrez marquezT, qui font com- 
me des crapes pour defcendre au corridor , qui eft en entrefole aufecond ordre. A 
cofté de ces trapes j'ay marqué S , d'autres petits quarrez qui font des foupiraux pour 
donner jour au corridor en entrefole. Dans le plan du quatriéme étage les croifées 
qui fonr reprefentées au mur exterieur eftre ouvertes , font au droit des picdeftaux , & 
celles qui font reprefentées par des lignes ponétuées , fonc les fencftres qui font au 
deflus des piedeftaux entre les pillaftres, ainfñ qu’il fe voit dansles figures de la feconde 
Planche. J'ay obfervé le contour de l’ovale qui forme le mur d’embas, quieft la place 
du milieu , le plus exactement qu’il ma efté poffible: pour cela j'ay fcparé la citconfc- 
rence en plufieurs arcsque j’ay trouvé pouvoireftre tracez au compas par huit centres, 
qui font A,B, C, D, E,F, G, H; car des deux centres A & B font tracez les arcs 
QR, & MN. Des quatre autres Ê F GH, font tracez les arcs P Q,RI, LM, & 
NO: & des deux centres € & D, font tracez les arcs OP & LE. Les arcs ON, 
NM,ML,IR,RQ, QP, fe rouchent aux points NMROQ, leurs centres cftant 
cn mefmes lignes AQ, AR,BN, BM, & les arcs QP, PO, ON, ML; LIL, IR, 
fe rouchent au points P,O,E, I, leurs centres eftantfur les mefmes lignes EP, FO, 
GL, HI. Le mur de face de cer édifice eft de picrres tiburtines, comme aufliles tre- 
meaux entre les deux corridors exrerieurs, les ceintres des arcs & routes les ceftes des 
murs de refends, & quelques chaifnes qui font au milieu defdits murs ; rout lerefte eft 
de brique. 


Serlio aux plans qu’il donne de cet Amphitheatre n’a pas placé lesefcaliers comme 
ils font, & melmeil en a mis quelques-uns de plus qu'il n’y cn a. Il marque les reftes 
des deux bouts des murs de refend en faillics, & il n'y a que celles du cofté extctieur 


qui 
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qui le foient. Au plan d’embas, où le paffage de l'entrée qui cft parle bout de l’ovale à 
les murs paralleles, il les fait en rerreciffant vers le dedans. Il Marque autant de murs 
de refends entre les deux corridors intcrieurs ,commeil y a de tremeaux au mur exte- 
rieur, & ilyen aun de moins à chaque coflé du paflage de l'entrée du bout de l'ovale: 
Au plan du fecond ordre il mer le corridor interieur à plomb deflus celuy du rez de 
chauffée qui luy répond, & il eft plus en dehors de route fa largeur, & de tourc l'épaif… 
feur du mur. Au plan du troifiéme ordre il n'a point marqué les portes & les croifées 
qui font au mur interieur à leurs Places. Pour les mefures il ne donne point les ge- 
ncrales, & les particulieres ne peuvent pas cftre comparces, parce que cer Edifice n’eft 
pas trop exaétement executé, les parues eftant plus larves en des endroirs qu'à d'au- 
tres. 
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15 À deuxiéme Planche contient l'élevation exterieure de l'Amphitheatre, & lc profil 
du mur de face développé, fuppofanr que tour l'Edifice cft couppé de haut en bas par le 
milieu dela voute des portiques exterieurs , & qu’on regarde cftant dans l'A mphithea- 
tre ; cet Edifice eftanc encerré jufqu'à la hauteur de douze ou treize pieds au deffus du 
rez dechauflée , je l'ay fair foüiller au droir d'une colonne & d'un arc, & j'ay obfervé que 
Le rez de chauffée des corridors eft au droit du deffous dela baze des colonnes, & que le 
rez de chauffée de la ruë eftoit de rrois parties deux pouces & demy plus bas : fous 
la baze des colonnes , j'aycrouvéun efpece de focle ruftiquementraillé, & j'ayremar- 
qué qu’au droit de l'arc il eftoit haut & bas comme les pierres fe fonc rencontrées; ce 
qui peut faire croire qu'on avoir deffein d'y faire des degrez tout à l’entour, & que l’on 
entroit par routes lesarcades. J'ay deffiné le profil developpé au naturel avec les ruines, 
afin que l’on puiffe juger par ce qui refte ce qu'il pouvoir y avoiren la partie d’enhaut, 
lors qu'elle eftoit entiere. Il faut fçavoir que les parties de cer Edifice ne fonr pastrop 
exactement executées , & que les moulures changenr de haureur d'une place à l'autre. 
Il faut encoreremarquer que ces moulures n'ont point leurs faillies à niveau, & qu’elles 
font toutes levées en devant d'une mefme manicre, c’eit à dire qu'au premier ordre 
clles ne font pas plus élevées qu'au plus haut de l'Edifice, ce qui doit faire croire que 
cette affectation de lever ainfi les faillies, a quelque autre raifon que celle que prefque 
tout le monde s'imagine fçavoir que c'eft pour faire paroiftre Les faillies plus grandes 
qu'elles ne font: car pour ce deffein il auroit fallu Les faire lever beaucoup plus aux 
moulures qui fonc vers le bas qu'à celles qui font verslehaut; parce que ces dernieres 
n'onr pas befoin de cette élevarion pour paroiftre avoir dela faillie, comme les autres 
pourroienten avoir befoin, fi elles n'avoient pas effectivement celles qu’elles doivent 
avoir : mais comme roures ces moulures ont les faillies qu'elles doivent avoir , onn'a 
pas deu fe mettre en peine de les faire paroiftre autrement qu'elles ne font , car cela 
les feroit paroiftre mal faites. 

L'entablement du quatriéme ordre paroift n’eftre qu'une corniche, parce qu’il y a 
des confoles dans la frize qui joignent l’architrave avec la corniche. Le premier ordre 
eft Dorique, le fecond lonique , le troifiéme & le quatriéme Corinchiens. Les trois 
ordres d'embas ont des colonnes, & le quatriéme n’a que des pillaftres. Toure la hau- 
teur de cet Edifice eft de cent cinquante- fix pieds un pouce un riers. Le premier or- 
dre a trente-cinq picds quarre pouces & demy de haur ; le fecond à trenre-fix pieds 
dix pouces cinq douziémes ; le troifiémeà trente-fix pieds deux pouces ; le quatriéme 


à quarante-rrois pieds fix pouces de haut , & le focle de deffus à quatre picds deux 
pouces trois quarts. 


Serlio dit que le quatriéme ordre eft Compofite ; mais il eft À croire qu'il ne l’en- 
rend que del’entablement, parce que le deffcin du chapiteau des pillaftres de cerordre 
qu'il donne au neuviéme chapitre de fon quatriéme livre cft Corinthien; il marque 
deux croifées l’une fur l'autre à chaque entrcpillaftre du quatriéme ordre, & il n’y en a 
qu'une : mais elles font mifes alternativement l’une encre les pillaftres, & l’autre entre 


les piedeftaux des Pillaftres ,ainfi qu'il a efté dir. 
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EL toifiéme Planche contient Le profil en l’eftat qu'il eft , l'élevation du mur 
interieur au droit du troifiéme ordre, Le profil en grand de la corniche d’audeflus des 
poites qui font en ce mur, & le profil en gtand des marches des efcaliers. Par le 
profil de rout l’Edifice on peut connoiftre les difpofitions des efcaliers & des corri- 
dors. Le mur de facecft prefqucä plomb parle dedans, & toutes les retraites font par 
le dehors. Les colonnes des deux premiets ordres font plus faillantes que la moitié de 
leur diametre, & celles du troifiémeordre n’ont que leur demy diametre de faillie, 


Serlio donne ce profil fans aucune proportion : ilmarque des degrez qui, du cor- 
ridor quieft en entrefolle au fecond ordre, fortent fur les banquettes de l’Ampbhithea- 
re, ce qui neft pas; & il n’a point marqué ceux qui fortent du corridor interieur du 
fecond ordre fur l'Amphitheatre. 
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Le quatriéme Planche contienr le plan & l’élevation du premier ordre , qui eft 
enterré jufqu'à la haureur de douze à treize pieds. Je n'ay pas marqué les degrez fur 
lefquels il eft pofé : ils font au plan à l'élevarion & au profil general, où je ne les ay 
deflinez que par conjecture, parce qu’ils eftoient démolisà l'endroit que j'ay fait foüil- 
ler. Les colonnes de ce premier ordre fontaufli groffes au tiers de leur haureur que par 
Le bas : leur diamerre eft de deux pieds huit pouces trois quarts , lequel eff reduit en 
deux modules divifées chacune en trente parties, Le focle a trois pieds deux pouces & 
demy de haur,les colonnesavec la baze & le chapiteau ont vingr-fix pieds trois lignes 
de haue, & l’entablement a fix pieds un pouce crois quarts. La hauteur des arcs eft de 
vingr-deux pieds cinq pouces un quart , & leur largeur eft de treize pieds fepr pouces. 
11 faut remarquer que routes les colonnes des ordres de cet Edifice & les pillaftres du 
quatriéme ordre font de mefine groffeur. 


Serlio donne les mefures de la largeur & de la hauteur de l'arc, & la hauteur de la 
colonne avec la baze & Le chapiteau fort jufte , mais il fait l’enrablemenr itop bas de 
huit pouces un fixiéme. 
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| Lf À cinquiéme Planche conrienc les profils en grand du premier ordre, où il ya 
le focle marqué C , la baze & le chapiteau des colonnes , l’architrave , la frize & la 
corniche, J'impofte & Ie bandeau des arcs. Les bandes de l'archirrave font à lomb ; 
la frize répond à plomb für la premiere bande de l'architrave, laquelle à plus de failli 
que le bas de la colonne. Le deffous de toures les moulures leve par le devant à la 
referve des moulures de l'impofte des arcs. Jay remarqué que cette maniere de faire 
lever le devant des deffous des moulures a efté pratiquée prefque en tous les Edifices 
antiques que j'ay mefurez, & cela me fait croire qu'il yavoit une aure raifon que celle 
de l'optique, puifque cette maniere efl toujours pareille en des endroits differans. 


Serlio a oublié de mettre à la corniche le quart de rond qui cit fous la bande des 
denticules, & il met un filet entre le larmier & le quart de rond de deffous qui n'y eft 
pas. Au bandeau de l'arc qui n’a que deux bandes il en mettrois. Il fur le chapiteau 


crop bas de huit parties trois quarts ; l’architrave eft auffi crop bas de neuf parties & 
demy, & la corniche de cinq. 
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1 fixiéme Planche contient le plan & l'élevation du fecond ordre. Le diametre 
du bas des colonneseft de deux pieds huir Pouces trois Quarts ; la haureur du picdeftal 
cft de fix Picds fix pouces un quait; la haureur de La colonne avec la baze & le chapi- 
teau eft de vingt-quatre Pieds un Pouce deux riers. La hauteur de l'entablement eft 
dc fix picds deux Pouces & demy : celle des ares eft de vingt pieds quatre pouces & 
demy , & leur largeur de treize Pieds fept pouces, 


Serlio fait Le picdeftal de cer ordre trop bas de dix Ouces trois huitiémes ; il faie 
P 19 P 
la colonneavec la baze & le chapiteau crop baffe de deux pouces un fixiéme, & l'en- 
tablement auffi trop bas de fix pouces : la hauteur de l'arc eff fort jufte. 
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de: feptiéme Planche contient les profils en grand du fecond ordre , qui font la 
baze & la corniche des Piedeftaux , la baze & la face du chapiteau des colonnes , le 
chapireau par le cofté, le profil par le milieu du chapiteau, l’architrave , la frize & la 
corniche, l'impofte & le bandeau des ares. La baze des piedeftaux à un chanfrin a 
le haut fans aucunes moulures. Les volutes du chapiteau fonr feulement ébauchées 


troifiéme bande de l'architrave fonr plus faillances par | 
deffous de routes les moulures de lentablement ne font 
par le devant. 


€ bas que par le haut. Les 
pas de niveau , mais leyent 


Serlio n'a p rien dire de vray touchant le piedeftal & la baze de cet ordre, par- 
ce qu’il donne un mefine picdeftal & une mefine baze pour les crois ordres faperieurs 
qui fe trouventeftre differens ; & celuy qu'il donne ne convient à aucun des rrois, Il 
ne donne point de deffein du chapiteau des colonnes de ce fecond ordre: il fait join 
dre la frize par un congé au liffeau du haut de l’architrave ce qui n'eft pas : il fait l'ar- 


chitrave trop haut de cingpatties, & la frize trop baffe de quatorze parties, & la cor- 
niche aufli trop baffle de deux parties, 
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Lu huitiéme Planche contient le plan & l'élevarion du troifiéme ordre. Le dia- 
metre des colonnes par le bas cft de deux pieds huit pouces trois quarts. La hauteur 
des piedeftaux eft de fix pieds. La hauteur de la colonne avec la baze 
eft de MT TE pieds. La hauteur del'enrablement eft de fix 
quart : lahauteur des arcs eft de vin 

picds fept pouces un tiers, 
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& le chapiteau 


pieds deux poucesun 
Bt pieds quatre pouces, & leur largeur eft de treize 
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LL neuviéme Planche contient les profils en grand de plufieurs membres du 
troifiéme ordre qui font le picdeftal , la baze des colonnes , le plan du chapiteau des 
colonnes renverfé , l'impofte & le bandeau des ares. La baze des piedeftaux à un 
chanfrin par le haut fans aucune autre moulure. Le dé eft un peu plus large qu’il n'eft 
haut : la baze de la colonnc eft tofcanc, quoique lechapiteau for corinthien; fa hau- 
teur n'eft guere de plus du tiers du diametre dela colonne par lebas. 
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L A dixiéme Planche contient la face & le profil par le milieu du chapiteau des 
colonnes, & l'entablement du rroifiéme ordre. Les feuilles , les tigettes, les volutes 
& la rofe du chapiteau ne font qu'ébauchécs. La feconde & la troifiéme bande de 
l’architrave font plus faillantes par le haut que par le bas : la frize n’a pas tant de füillie 

ue le bas de l'architrave. La corniche n’a point de larmier , & à {a placcil ya des 
modillons rout quarrez qui fouftiennent le filet qui eft fousÂa grande cymaile. Au 
foffite entre les modillons ily a des boflages pour Les rofes qui pendent environ d’une 
partie & demy ; le deffous des moulures de lentablement leve par le devant. 


Serlio joint la frize par un congé au lifteau du haut de l'architrave. Pour les me- 
füres il faut qu'il y ait faute à l'imprefhon, & quele troifiéme ordre ait cfté mis au lieu 
du quatriéme , parceque les mefures qui font données pour letroifiéme conviennent 

: x: 
mieux au quatriéme. 
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Le Planche contient le plan & l'élevarion du quatriéme ordre, où il faut 
remarquer qu'aux corbeaux qui font au droir du deflus des croifées ,il ya des entailles 
par le deflus, & qu'à l'entablement il y a des couliffes par où ( felon l'opinion com- 
munc) on pafloir des mars qui eftoienr pofez par le bout d’embas dans les entailles du 
deffus des corbeaux , & fervoient pour tendre une grande banne qui convroit rout 
l'Amphitheatre. L'entablementeft forr fimple,& ne femble compofer qu'une giande 
corniche qui couronne tout l'Edifice par un entablement qui paroift le maiftre des 
autres qui font deffous , fans que la veritable corniche de ce quatriéme ordre air une 
autre proportion que celle qu'elle doit avoir pour fonordre. Les piedeftaux ont huit 
pieds & demy pouce de haut : le focle fous les bazes des pillaftres a deux pieds fept 
pouces cinq douziémes de haut : Les pillaftres ont avec la bafe & le chapiteau vingt- 
cinq pieds neuf pouces trois quarts de haut. L'entablement à fix picds dix pouces 
crois quarts de haut, & Le focle qui cft par deffus a quatre pieds deux pouces trois 
quarts. 


Serlio donne des mefüres au troifiéme ordrsqui conviennent micux au quatriéme, 
fi ce n'eft que le picdeftal eft trop bas de deux pieds huit pouces crois quarts ; que le 
focle qui eft fous la baze des pillaftres eff trop haut de deux pieds dix pouces ; & que 
le pillaftre avec la baze &: le chapiteau eft trop haut de trois pouces. 
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L.: douziéme Planche contient pluficurs parties en grand du quatriéme ordre ; 
fçavoir la baze & la corniche des piedeftaux , la baze des pillaftres avec le focle de 
deffous , lc plan du chapiteau des pillaftres renverfé , avec le profil des corbeaux qui 
font au droit du deflus des croifées. La baze des piedeflaux eft en chanfrin par le 
haur. Au profil des corbcanx qui fervoient à porter les mars dont j'ay parlé cy deflus, 
on peut connoiftre la largeur & la profondeur des entailles qui font par deflus. Il eft 
à remarquer que ces corbeaux avec les couliffes & les trous qui fonc à l’entablement 
pour pañler les mats qui fouftenoient les bannes dont FAmphithearte eftoir convert , 
font en dehors de l'Amphitheatre, apparemment pour avoir plus de force : car cela 
cftant il faut concevoir que les corbeaux n'eftoiene pas feulement faits pour fouftenir 
les mats, mais qu'ils fervoicnt principalement pour les tenir collez contre le mur , & 
faire qu'ils ne s'en pâffent éloigner par embas, lorfqu'ils eftoient tirez par en haut par 
les cables, 
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NT creizième Planche contient la face & le profil par le milieu du chapiteau des 
illaftres, & l’enrablement du quatriéme ordre. Les ornemens du chapiteau des pil- 
laftres ne font que galbez : les bandes de l'architrave & de la corniche font plus fail- 
Jantes par Le haut que par le bas : la corniche pour cftre plus forte & plus maflive , 
n'a point de grande cymaife, & au lieu d'un larmier elle a crois bandes l'une für l'au- 
tre, commeun architrave. La frize a une grande faillie , & porte à faux , avançanc 
jufques fur le bord de la cymaife du haut de l'archirave. La ligne ponétuée AB, 
reprefente le nû du mur. Les trous ou couliffes par où pafloient les mats qui portoient 
la banne , font reprefentez par les lignes AB, CD, & ils ont un pied deux pouces 
trois quarts de large en tous fens. Toutes les faillies font à compter de la ligne qui 
pañle par Le milieu du pillaltre. 
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De l'Amphitheatre de Verone. 
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N ne fçait point ny quand ny par qui ect Amphitheatre à efté bafti; quelques 
O uns croyenr qu'il eft plus ancien que le Coliféc, & qu'il eft du temps d'Augute. 
J'en ay fait quatre Planches ; la premiere reprefente le plan partagé en deux, La 
premiere partie eft la moitié du plan du rez de chauffée, il ne refte du mur exterieur 
qui fouftenoit Le portique qui rournoit à l'entour , que fepr tremeaux ; l’autre partie 
eft le plan des ficges. Les entrées par les deux bouts font les entrées principales dont 
les coftez font paralleles. Aux efcaliers les marches ponétuées reprefentent celles qui 
defcendent du portique fuperieur ; & celles qui font marquées par des lignes , font 
celles par lefquelles on commence À monter. La plufparr des ficges fonc futs de nou- 
veau parce qu’on a foin de les reftauret à mefure qu'ils fe ruinenr. Le vingt buitiéme 
ficge , à compter du bas , n'a de largeut que la moitié des autres. Dans la feconde 
moitié du plan on peut voir la difpofition des ficges & des vomiroires ; qui fonr les 
entrées des efcaliers qui montent fur les ficges, On peur voir encore de quelle maniere 
il y a des degrez entaillez dans les ficges , POur pouvoir monret & defcendre par de- 
hors. Cequ'il y a ce me femble de plus remarquable eft la couppure des ficges dont 
les fix premiers d’embas font interrompus au droit des petites entrées, de la maniere 
que Vitruve les prefcric | fuivant l'inrerpreration que Monficur Perrault luy donne 
dans fes notes. Au deflus des deux entrées principales par le dedans, il y a une tri- 
bune fermée d’une baluftrade par le devant & par les coftez. Aux coftez des enrrées 
principales il y à deux portiques fouftenus fur des piles quarrées : les allées de ces por- 
tiques ne font pas d'une largeur égale comine celle du milieu > Mais vont en retrecif- 
fant. Le diametre fur la longueur de la place du milieu eft de deux cent trente-trois 
pieds ; & celuy fürla largeur eft de cent trenre- fix pieds huit pouces. L'épaiffeur du ba- 
ftiment fans le corridor exrcrieur , eft de cenc picds quatre pouces, & avec le corridor 
& le mur de face il eft de cent vingt picds dix pouces. 


Serlio au plan qu'il donne de cet Amphitheatre change la difpofition des efealiers, 
& fait plus de paflages qu'il n'yena pour entrer du corridor interieur dans la place 
du milicu. Il n’obferve pas les deux chambrettes qui font aux coftez des principales 
entrées , entre le corridor interieur & celuy du milieu. 11 fait continuer les portiques 
qui font aux coftez de l'entrée jufques dans la place de l’Arene, au licu qu'ils ne vont 
que jufqu'au corridor du milieu , & au droit de la chambretre qu'il a obmife, 11 dit 
avoir mefuré cet Edifice avec un pied moderne , duquel il donne la moitié au plan 
de l’Amphitheatre de pole ; & ectte moitiéeft de fix pouces deux lignes & demy, fuivane 
lequel pied ,examinant fes mefures, je trouve qu'il fait les cremeaux du mur exterieur 
trop larges de deux pieds ; & les pillaftres rrop larges de fix pouces; Que les arcs font 
trop larges d’un pouceun quart, à comparer {a mefure aux plus étroits, & top petirs 
d'un pied, à la comparer aux plus larges : Que le corridor interieur eft trop étroit de 
quatre pouces & demy: il ne donne pas d'autres mefures pout le plan, 
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L deuxiéme Planche contient le profil de PAmphicheatre en l'eftat qu'il ft , & 
le profil en grand des ficoes. Il paroïlt que les petites entrées par lcfquelles les fieges 
font recouppez ne devoient eftre que pour faire entrer les beltes, parce que ces entrées 
aboutiffent à des portes qui n’ont que cinq pieds huit pouces de haut. 

Au profil des ficges il faut remarquer que les pierres font creulées par le deffus, 
de maniere qu'à l'endroit des joints elles font relevécs afin que ki pluye n'y puiffe en- 
crer. Tout cet Edifice eft bafti d'une pierre tres-dure ruftiquement caillée. 


Serlio fait les joints des pierres dont Les ficges font faits, tout autrement qu'ils ne 
font : car il ne fait point les rebords qui font par le deffus ; & au lieu que les joints 
montans font tout droits, il les faitentaillezen maniere de joints recouverts. 
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256 DE L'AMPHITHEATRE DE VERONE. 


La croifiéme Planche reprefente une partie de l’élevation du mur exterieur de 
l'Amphirhearre dont il ne refte que fix arcades. Le premier & le fecond ordre ont des 
pillaftres cout-à-fait femblables, f ce n'eft que ceux du fecond ordre font plus étroits 
que ceux du premier ; mais ceux du troifiéme fonc de beaucoup plus larges que ceux 
du premier ; & ils font confondus avec le haut des bandeaux des ares ; les ceincres 
des arcs fonc extradoffez. Au deffus de la corniche du troifiéme ordre ily a un focle 
de trois pieds de haut: Toutes les pierres qui compofent cer Edifice fonc ruftiquement 
taillées, ce qui les fair paroiftre eftre en boffage. Le premier ordre elt enterré , & ne 
l'ayant pas fair foüiller , je me füis reglé au rez de chauffée du dedans que j'ay creu 
devoir eftre determiné par les feüils des paflages qui entrent du corridor incerieur au 
dedans de la place du milieu : ce qui eftanr fuppofé , la hauteur de tout l'Edifice elt 
de quatre-vingt-creize pieds fepc pouces & demy. 


Serlio ne met poinc Les petits focles qui fonc au deffus de chaque corniche, outre 
ceux qu'il marque. An premier ordre il faic la diftance d’entre le haut des arcs & le 
deffous de l'archicrave, crop grande d'un pied un pouce deux tiers : au fecond ordre 
il fait la haureut du pillaftre avec les focles de deffous , & le chapiteau crop haut de 
deux pieds fept pouces & demy. L'entablemenc eft auf crop haut de fix pouces un 
quart. La diflance depuisle deffüus de la corniche du premier ordre jufqu'au deffus de 
l'appuy des arcs du fecond , ef trop petite de la moirié. 11 fait les ares trop hauts de 
fept pieds deux pouces & demy , & crop étroirs de cinq pouces. Au croifiéme ordre 
il fair le pillaftre avec le focle & le chapiteau crop bas d'un pied deux pouces. L'en- 
tablement eft crop haut de rrois pouces. La diftance depuis le deflus de la corniche 
du fecond ordre , jufqu'au deflus de l'appuy des ares du rroifiéme , eft trop petite de 
huit pouces deux tiers. Les arcs fonc crop hauts de quatre pieds cinq pouces. 
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le À quatriéme Planche contient les profils en grand des principales parties des or- 
dres de la face exterieure , lefquelles font l'impofte des ares, le chapiteau des pillaftres , 
& l'enrablement du premier ordre , l’impofte des arcs du fecond ordre , le chapiteau 
des pillaftres ; l’impofte des ares , & l'entablement du troifiéme. Aux deux premiers 
ordres les chapiteaux & les entablemens font femblables ; quoique les mefures foient 
differentes. Les architraves du premier & du fecond ordre font en boffages de rufti- 
que fans eftre ornez d'aucune moulure. 


Serlio mer des fcoties au bas des chapiteaux du premier & du fecond ordre, & 
au bas de l’impofte des arcs du fecond ordre, qui n’y font poinr : il fair l’impofte du 
troifiéme ordre tout autrement qu'il n’eft, y marquant des moulures qu'elle n'a point. 
À la corniche du rroifiéme ordre il a oublié le filet qui cft fous le quart de rond , & 
il ne profile pas le deffous du larmier comme il ef, 
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290 DU THEAMRE DE MARCELUIUS. 
CaBrA P I TR FOREST 
Du Theatre de Marcellus, à Rome. 


Ugaufte fit baftir ce Theatre pour immortalifer la memoire de Matcellus fils de 
A fa fœur Octavia. Le dedans de cer Edifice cft prefentement ruiné & remply 
pat le Palais Savelli qui y eft bafti. Il ne refte qu'une partie du mut de dehors & du 
corridor ou portique exretieur de la partie qui eft en rond, & dans laquelle les fieges 
fonr placez. 

Jen ay fait cinq Planches. La premiere eft Le plan genctal du rez de chauffée que 
je n'ay point mefuré , mais feulement copié d’aprés un plan tres-ancien , qu'un de 
mes amis me prefta lors que j'eftois à Rome, & m'affeura qu'il avoit cfté lcvé par 
l'archireéte qui condufoit le baftiment du Palais qui cft prefentement à la place de 
ce Theatre. Quoique cette Planche foitla feule de toutes celles qui font dansce livre 
que je n'aye point mefurée , Jay bien voulu la mettre avec les autres, comme cftant 
neccffaire pour donner une idée des Theatres des anciens. 


Serlio donne un plan qui n’eft different de celuy-cy qu'en tres- peu de chofe. 
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192 DU THEATRE DE MARCELLUS. 


Le deuxiéme Planche contient une partie du plan & de l'élevation avec le profil 
de ce qui refte du Theatre. Le premier ordre eftanc enterré jufques à la moitié de la 
colonne , comme j’eftois fur le point de faire foüiller pour en découvrir le bas , on 
m'avertit que je le pouvois voir dans la cave d’une maifon qui y eft adofféc, où j'ay 
trouvé que les colonnes de ce premier otdre qui eft Dorique , font pofées fur un 
focle continué fans avoir ny baze ny orle pat le bas. Le fecond ordre eft Jonique, 
fes colonnes font fur des picdeftaux qui n'ont point de baze. Les colonnes du fecond 
ordte font faillantes de plus de la moitié de leur diametre. La hauteur du premier 
ordre eft de vingt-neuf pieds deux pouces deux riets ; fa colonne avec le chapiteau 
eft de vingt-trois pieds fepr pouces; l'entablement eft de cinq pieds fept pouces deux 
tiers ; Le diamettte du bas des colonnes eft de crois pieds 3 les tremeaux onr fix pieds 
quatte pouces & demy de large ; les arcs ont huit pieds neuf pouces; leut hauteur eft 
de vingt pieds onze pouces. La hauteur du fecond ordre eft de trente-un pied fpr 
pouces & demy. Le picdeftal eft haut de trois pieds huit pouces un quart. Les co 
lonnes avec la baze & le chapiteau font de vingt-un pied onze pouces. L’entable- 
ment a fix pieds un quart de pouce de haut. Les tremeaux ont fix pieds un pouce de 
large. Le diametre du bas des colonnes eft de deux pieds cinq pouces un quart. La 
largeur des arcs eft de neuf pieds un quart de pouce , & leur hauteur de dix-neuf 
picds un quart de pouce. La diminution des colonnes commence du pied , & leur 
diametre au droit du riers de leur hauteut eft moindre que celuy du bas. 


Setlio marque des bandeaux autout des arcs, & des teftes au droit de la clef des 
arcs du fecond ordre qui n'y font point. À la frize du premier ordre ilmcet cinq me- 
ropes entre deux colonnes, &il n'yena quequatre; pour les mefures me reglant fur 
le diametre qu'il donne aux colonnes du premier ordre, je trouve qu'il fait l'entable_ 
ment trop haut de huit pouces un quart; lesttemeaux trop étroits de deux pieds trois 
pouces un fixiéme ; les arcs trop larges de trois pieds deux pouces & demy, & trop 
bas d’un pied trois pouces. Au fecond ordre il fait les piedeftaux trop bas d'un pied 
neuf pouces cinq huitiémes ; la colonne avec la baze & le chapiteau trop haut de dix 
pouces un quart ; l’'entablement trop haut de fepr pouces deux tiers ; La largeur des 
arcs trop grande de crois pieds un pouce cinq douziémes. Il les dir eftte de mefine 
latgeur que ceux d'embas , ce qui n'efl pas, & il les fait crop hauts d'un pouce un 
quart. 
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17 oifiéme Planche contient les profils en grand du premier ordre qui font le 
bas des colonnes , la face & le plan renverfé de leur chapiteau, l’entablement & l'im- 
pofte des arcs. L’acehitrave n’eft pas fi faillant que Le haur de la colonne ; les gourtes 

ui font au droit des rrigliphes font rondesen forme d’un Cone, Le filet de deffus eft 
quarré. À la frizeles rrigliphes ont un module de large : ils font gravez de deux can- 
naux creufez en triangle , & de deux moiriés aux angles ; la largeur des meropes eft 
d’un module quinze parties cinq fixiémes , & leur hauteur n’eft que d'un module dix 
parties onze crente-fixiémes, de forte qu'elles ne font pas quarrées. Il ne refte que les 
moulures d’embas de la corniche & quatre gouttes du fofhre du larmier , lefquelles 
répondent au droit d’un trigliphe, comme je lay deffiné. Le refte des moulures de 
certe corniche eft entierement ruiné. Le profil que j'en ay tracé par un feul trait n'eft 
que par conjcéturc. Le diametre du bas des colonnes eft de trois pieds, lequel cft re- 
duit en deux modules, divifé chacun en trente parties. 


Serlio donne les profils en grand des membres de cer ordre au fixiéme chapitre du 
quatriéme livre. Le chapiteau & l’impofte fontaffez bien deflinez; mais à l’architrave 
il ne fait pas le file, qui eft au deflus des gourres,quarré, commeil eft. ' À la frizeil fair 
un congé au haut des trigliphes qui n’y eft point : il marque les cannaux des trigli- 
phes en demy cercle, & ils fonc quarrez. À la corniche il ne refend pas les enrreden- 
ticules jufqu’en haut, comme ils le font; il mec un caver fur les denricules qui n’y eft 
pas: il fait le diametre du haut des colonnes trop petit de quatre parties; le chapiteau 
trop bas de deux patties onze douziémes ; l’architrave aufli rrop bas d’une partie & 
demy: la frize fans y comprendre le chapiteau des rrigliphes eftencore trop baffe de trois 
quarts de patrie ; & la corniche trop haute de fcize parties. 

Monfieur de Chambray dans cet ordre mer un orle au bas de la colonne qui n’y eft 
pas. À lacchitrave il fair faire recout au lifteau du haut au droit des crigliphes , ce qui 
cft auffi contre la verité. Il fait le haut des demy-canaux des crigliphes en chanfnin. 
HE fac l'aftragale & l'orle du haut de la colonne enfemble trop haurs d'un ricrs de par- 
tie, I] fait rour le chapiteau crop bas de deux parties onze douziémes , & trop faillant 
de trois quarts de partie, & les moulures mal proportionnées entr'elles. 11 fair l'aftra- 
gale trop faillant d’une partie un douziéme. I] fair l'archirrave auffi faillant que le 
haut de la colonne, ce qui n'eft pas. Il faic le lifteau du haut de l’architrave & les 
gouttes de deffous les crigliphes , chaeun crop haurs de dix-fept dix-huiriémes de partie; 
le filer de deffus les goures trop haut de trois dixiémes de partie, & la frize trop bafle 
de cinq neuviémes de partie. I] fait les metopes quarrées : la corniche eft à peu prés 
juite de hauteur ; mais la proportion des moulures n'y cft pas obfervée. 

Vignole a donné le profil en grand de ce premicr ordre, mais il a changé & la 
figure &les proportions, l'ayant reduir comme il a creu que l’on devoir fure, & non 
comme il ft, dequoy il donne avis en fon avant-propos. 
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L À quatriéme Planche contient plufieurs parties en grand du fecond ordre ; fça- 
voir le piedeftal & la baze des colonnes , plufieurs parties du chapiteau feparement, 
celles que font le plan renverfé, la face du cofté, le profil parlemilieu du cofté, & le 
profil par le milieu de la face. 

Le picäcftal n'a point de baze , & le dé eft plus large qu'il n'eft haut ; la baze des 
colonnes eftattique. Parle plan du chapiteau on peur connoiftre que les colonnes font 
de cinq patties & demy plus faillantes que leur demy diamettte. Au deffus du quart 
de rond ou échine du chapiteau il y aun autre quart de rond renverfé, comme on le peur 
connoïftre au profil par lemilieu de la face : les ornemens qui fonc au rouleau du cha- 
piteau par le cofté , nc font pas continuez par le deflus, où ils ne fe pourroient pas 
voir. 


Serlio ne marque point au Re le quart de rond renverfé qui eft au deflus 
du quart de rond ordinaire : il fair le picdeftal trop bas d'un module treize parties ; 
le chapiteau trop haut d'une partie un tiers Il faur norer qu'il fuppofe que l'aftragale 
& Le filcr du haut de ka colonne font partie du chapiteau. 

Monfieur de Chambray fair la baze des colonnes crop baffe & trop faillante d'une 
partie ,&ne donne pas aux moulures les proportions qu'elles onc entre elles. 
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L À cinquiémce Planche contient les auttes parties qui reftent du fecond ordre 
qui font l’impofte des atcs , la face du chapiteau , la proportion du contour des 
volures , & l'entablemenr. A l'impofte il y à un petit caver par deffous le filer du 
premier aftragale : la frize de cette impofñte a plus de faillie que le nû du mur d'une 
partie. Le deflous de toutes les moulures de cet impofte & de l’architrave levent par 
le devant, ce qui confirme la remarque qui a déja efté faite que cette maniere de 
lever le deffous des moulures par le devant n’eft point pour faire paroiftre les fail- 
lies plus grandes quelles ne font; parce que fi cela cftoit on auroit dû le faire à 
l'ordre d'embas & non à celuy d’en haut, où la grandeur des fillies fe voit coû- 
jours aflez facilemenr. Au chapiteau les volutes femblent ovales quoy qu'effcétive- 
ment elles foient rondes ; & cela vient de ce que le commencement de la premiere 
revolution eft ferré d’une autre maniere qu'aux autres, où elles font  erin 
rondes. Les bandes de l'architrave font plus faillantes par le haut que par le bas. Le 
bas de la premiere bande eft plus faillant que le haut de la colonne, La frize ré- 
pond prefque à plomb du bas de la troifiéme bande de l’architrave. La corniche a 
plus de hauteut qu'elle ne devroit avoir à l'égard de l’ordre, ce qui peut fottifier 
l'opinion de ceux qui croient que les corniches qui couronnent l'Edifice doivene 
avoir relation à la hauteur de rout l'Edifice. Les moulures du haut de cetre corniche 
font enticrement ruinées. Le profil que j'en ay tracé pat des points n’eit que par 
conjecture. 


Serlio fait joindre la frize par un congé au liffcau du haut de l'architrave , & 
rencrer la naiffance des volutes dans Le quart de rond ou échine du chapiteau, l'un & 
l'autre eft contre la verité , de mefme queleprofl qu’il donne de l’impofte, Il fait le cha- 
piteau trop haut d'une partie deux feptiémes : la largeur de la facc du tailloir eft trop 
grande de deux patties deux fepriémes : la largeur de dehors en dehors des volutes 
cft trop grande de deux parties un fixiéme : l'architrave eft trop bas de trois parties 
un tiers : 1] fait la frize trop haute de fix parties deux vers, & la corniche trop haute 
de douze parties un feptiéme. 

Monficur de Chambray n’a point mis le quart de rond renversé qui eft au defflus 
du quart de rond du chapiteau. Il ne fair pas monter le premier contour des vo- 
lutes affez haut d’une partie deux tiers : il dit que les volures font ovales. Les coftez 
des oves qui font cout unis , il les fait ornez d'un canal. 11 met une feüille entre les 
oves au lieu d'un dard : il fait la mefine faute aux oves de la corniche , & n’obferve 
pas que ces oves répondent au droit de chaque denticule. 11 fait tout l'ordre entier 
trop haut de quatre parties un tiers: dont la colonne avec la baze & le chapiteau cft 
trop haute de neuf parties cinq fixiémes : & l'entablement trop bas de cinq parties 
& demy : l'aftragale du haut de la colonne eft crop bas d'un iers de partie. Toutes 
Îcs moulures du chapiteau enfemble font crop hautes d’un tiers de partie, Le diame- 
tre du haut de la colonne cft trop grand de fept parties : la largeur de la face du 
tailloir eft aufli trop grande de quatre parties : il fair Parchicrave trop haut de cinq 
parties un tiers, & trop faillant d'unc partie & demy : il en fait les bandes à plomb. 
La frize eft crop haute d'une partie & trop faillante d'une demy partie. La corniche 
cft crop baffe d'une partie. I faic le filer du bas rtop haur d'un quart de partie. Le 

uarc de rond cft aufli trop haut d'une partie & demy. La bande des denticules eft 
crop bafle d’une demy partie. Le filer de deffus cft aufli crop bas d’un tiers de partic: 
& lc talon trop haut de trois partics. 
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ERP ES DE DICCEETIEN. 3 
CORPSMONRRE, XX I V. 


Des Thermes de Diccletien , à Rome. 


Et Edifice fur commencé par les Empereurs Diocletien & Maximien ; &achevé 
C par Conitantin. Ces Thermes occupoient une grande place cftant compofés de 
beaucoup de baftimens , dont laplus grande partie cit ruinée. Jay mefüuré le plan de 
la partie du milieu : j'aurois pû deffiner le refte , partie à veuë d'œil, partie par con- 
jeéture 3 mais j'ay trouvé plus à propos de ne rien donner que ce que j'ay mefuré & 
obfervé exactement. 

Jay fair fepc Planches de cer Edifice. La premiere eft le plan dela partie du milieu 
que je nomme la grande Salle, laquelle eft couverre d’une voure à arrefte , portée par 
huit grandes colonnes de granite routes d’une piece: elles font de differentes groffeurs, 
les quatre qui font aux angles de la Salle eftanc plus menuës que les quatre qui font 
au milieu : le diamertre des moindres par Le bas eft de quatre pieds deux pouces trois 
quarts ; le diamertre des plusgroffes cit de quatre pieds quatre pouces. Les lignes pon- 
tuées qui fe croifent marquent les voutes qui font en arreftes. Le veftibule circulaire 
qui cft au droit du milieu de la grande Salle eft voué en voute fpherique , laquelle 
aun trou rond au milieu reprefcnté par le perir cercle ponétué. 


Serlio donne le plan gencral de cer Edifice en pari, & quelques parties un peu 
plus en grand ; il reprefenre à peu pres la difpofirion gencralc du baftiment , mais 
non pas les particularirez. 11 obmet les parties circulaires qui fonc par le dehors au 
droit de la grande Salle : il nobferve pas aufli le nombre des efcaliers ny leur difpo- 
fition. 
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Ï 4 Afeconde Planche reprefente le profil fur la longueur dela grande Salle. Les cha= 


Piteaux des colonnes des angles font Corinthiens > Ceux des colonnes du milieu font 
Compofites. Cela ce me femble peutaurorifer l'opinion de ceux quicroient que l'ordre 
Compofire doiteftre placé entre l’Ionique & le Corinthien;parce que le chapiteau Corin- 
thien a quelque chofe de moins fort & demoins folide que le Compofte: Caril femble 
qu'on a cu égard äccrte difference de force dans cetre Salle , où l’on a mis les chapiteaux 
Compofites à l'endroit où une plus grande folidité eft neceflaire, fçavoir au milieu où 
chaque colonne fouftient la rerombée de trois voutes , au lieu qu'aux coins elles n'en 
fouftiennent que deux, Ce meflange de colonnes differentes far une mefinc ligncaefté 
pratiqué long-temps auparavant, ainfi que Virruve le fair voir dans la defcriprion des 
portiques que l'on baftifloit auprés des cheatres, où les colonnes de dehors cftoient 
Doriques, & celles du milieu des portiques eftoient Corinthiennes, & cela pour avoir 
des colonnes de forces differentes, lescolonnes du dehors qui fouftenoient un pefant 
entablement , & les folives du portique ayant befoin d'une plus grande force que 
celles du milieu qui ne fouftenoient que les folives. La verité cft que dans tous les 
Edifices antiques que j'ay mefurez , je n'ay veu que cet exemple, où l’ordre Compo- 
fite foit ineflé avec les autres ordres. Les bazes des colonnes Compofites font les mef- 
mes que celles des Corinthiennes ; l’entablemenr cft aufli parcil. Les colonnes font 
de granite toutes d'une piece : les bazes, les chapiteaux & l'entablement font de mar- 
bre blanc: tour le refte eft de brique ineruftée de ftuc. 
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L À troifiéme Planche contient l’entablement avec la face &le profil par le milieu 
du chapiteau des quatre colonnes , qui font aux angles de la grande Salle. Au deflus du 
tailloir du chapiteau il y aun petit filer quarré fur lequel pofe l’architrave. Tout ceten- 
tablement eft fort orné à la referve de la frize qui n'a point de fculpture : elle eft 
jointe aulifteau du haut de l'architrave parun congé. A la corniche les denticules fonc 
plus larges que hauts; ils ont cinq parties & demy de large , & les efpaces entre-deux 
unc partie trois quarts de large, Au deflus des modillons il ya deux larmiers de gran- 
deur differente ; le plus petit fouftenu parles modillons porte une doucine fur laquel- 
lc l'autre larmier qui cit plus grand, fait une faillie. Ce larmier eft orné par deffous 
demefme que dans fa face, de rozes & de coquilles enfermées dans de petits fleurons 
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L A quatriéme Planche contient les parties du chapiteau des quatre colonnes des 
angles de la grande Salle , fçavoir la face fur l'angle du tailloir & le plan renversé. 
Toutes les volutes font feparées les unes des autres , & les petires qui font deffous 
les rozes du tailloir,nemontent pas fi haut que la levre du vaze du chapiteau : de ma- 
niere que la roze qui defcend jufqu’aux volutes cft d’une grandeur extraordinaire. Les 
premieres fcüilles font arrondies au bas du chapiteau , parce qu'elles ont beaucou 
d’épaiffeur fur le tambour , & qu’elles retournent en deffous fur l’aftragale de la co- 
lonne. La faillie de cet aftragale cft extraordinairement petite à l'égard du filet ou 
orle qui le fouftient & qui a une grande faillie. 
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EL: cinquiéme Planche contient les parties des quatre colonnes Compofires du mi- 
lieu de la grande Salle ; fçavoir la baze marquée B, & la facc& le profil par le milieu 
de leur chapiteau ,& la baze des colonnes Corinthiennes marquée A. Il faur remar- 
quer que roures les colonnes cftant de differentes grofleurs , j'ay mefuré celle qui cft 
de moienne groffeur , dont le diamettre cf de quatre pieds quatre pouces , que J'aÿ 
reduit en deux modules divisé chacun en trente parties. Au chapiteau les volures qui 
ne defcendent pas jufqu'au grandes feüilles , montent dans le tailloir ; & les bandés 
qui forment leur revolurions avec leur lifkeau ,au lieu d’entrer dans le vaze, font con- 
rinuées de l’une à l'autre felon la corbure du tailloir. Ces volutes font ornées d’un 
rinceau de feüilles qui tourne dans les revolutions , & la derniere revolution eft cou- 
verte d’une roze : par deffus le vailloir il y a un filer de mefme qu'aux chapiteaux 
Corinrhiens. 
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LA fixiéme Planche contient encore les parties du chapiteau des quatre colonnes 
du milieu dela grande Salle; fçavoir le plan renveifé & la face fur langle du tailloir. 
Les volutes ont des renons du mefme marbre par le deffous qui les tiennent attachées 
au derriere des grandes feuilles, en forte qu'ils ne peuvent eftre veus d'embas ; ce qui 
cft fait pour Les affermir & empefcher qu'elles ne fe rompent facilemenr, 
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L A feptiéme Planche contient les parties de l'ordre qui rraverfoit le devant des 
chambres ou cabinets, tanr au droir de la grande Salle , qu'au droit des autres Salles 
qui font aux deux bouts. Ces parries font la face le profil par le milieu & le plan 
renverfé d'un chapireau des pillaftres , avec l'entablement. Il faut norer que je n’ay 
pas trouvé ces parties affemblées comme je les reprefente; j'ay trouvé à l'endroit mar- 
qué fur le plan de lalerre C, Le chapiteau du pillaftre qui cft d'une maniere particu- 
Jicre , ayant crois moyennes feüilles, & deux grandes enrieres avec deux moitiésà cha- 
que face : la mefme chofe eft à un pillaftre qui refte danses ruines du frontifpice de 
Neron ,ainfi queje l'ay remarqué. Il y aapparence que ccla eft fait par ce quelesfcüil- 
les des chapiteaux des pillaftres à l'ordinaire fonc plus larges que celles des chapiteaux 
des colonnes; mais fuivanr cette maniere il fe rrouve quechacune deces douze feuilles 
n’ont que la largeur de chacune des huit de la colonne , à caufe que la diminution 
de la colonne confume la place de la neuviéme feüille qu’elle devroit avoir fuivanc 
la proportion que fà circonference a avec celle du pillaftre. Ce qu’il y a à redire à cer- 
re maniere eft qu'y ayant deux feüilles entre les rigertes , ces vigertes font un peu trop 
proches de l'angle; & cela fair que les volutes des angles font plus droites & rournent 
plus court qu'aux colonnes, 
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CHAPITRE XXW 
Des Bains de Paul Æmile à Rome. 


L A commune opinion eft que les ruines qui fe voient auprés de l'Eglife de fandla 
Maria in Campo Carleo, font les reftes des Bains de Paul Æmile. 

J'en ay fait crois Planches ; la premiere eft le plan de ce que j'ay pû trouver de la 
partie qui refte: ellea la forme du haut du dedans d'un Theatre qui eft ce que Vitruve 
apelle le portique du haut des degrez du Theatre. Ce portique eft fouftenu fur des 
tremeaux à chacun defquels il y a un pillaftre appliqué non fur Le milieu mais un 
peu à cofté. 
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" A deuxiéme Planche contient l'élevarion & 
Les arcs font couverts de frontons alternativement y 
ton & un qui eft fans fronton. Les fronrons font auff cntreux alternativement un 
rond &un pointu. Cer Edifice eft enterré comme on le peut connoiftre par le profil ; 
& il y a apparence que là partie qui fe voir , eft le haur d'un Theatre dont les ficges 
eftoient au deffous en la partie qui eft enterrée. Les deux corniches marquées À À à 
lPélevation font de pierre , de mefme que lesbazes & Les chapiteaux des Pillaftres ; le 
refte eft debrique. Le nû du mur entre les deux corniches À À , eft à plomb fürle mur 
de deffous, & les pillaftres & les piedeftaux font rout en faillie , & portent à faux. 


le profil de la pattie qui refte. 
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L# roifiéme Planche contient les profils de la corniche qui eft au droit des éta- 
ges À À, la baze & la corniche des picdeftaux , la baze & le chapiteau des pillaftres, 
l'entablement, l'impofte & Ie bandeau des ares. La corniche qui cft au droit des étages 
eft marquée À , aux bandeaux des arcs le baluftre qui y eft reprefcnté , eft au milien 
des arcs au droit de la clef. La largeur des pillaftres cft d'un pied un pouce deux tiers, 
que j'ay reduit en deux modules divifé chacun en trente parties. Toutesles Billies font 
à compter de la ligne qui paffe par le milieu du pillaftre. 


FIN. 
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